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microfoni, diffusori a tromba 

unità magnetodinamiche, colonne sonore, 

miscelatori, amplificatori b.f., 

altoparlanti per hi-fi, 

componenti per hi-fi, casse acustiche 




AMPLIFICATORE B.F. 
AM 8300 

interamente equipaggiato 
con transistor professionali 
al silicio 


potenza d’uscita: 300 W 

potenza massinna (di picco): 500 W 

circuiti d’entrata: 4 canali micro con impedenza d’ingresso 60-^600 ^2; 
1 canale commutabile fono-registratore 0,5 UQ,; 1 canale per mi¬ 
scelatore (posteriore) 100 kfì 

alimentazione totalmente stabilizzata c.a. 50/60 Hz; 100 -h 270 V. 
oppure c.c. 36 V. 



AMPLIFICATORE B.F. 
AM 8150 

interamente equipaggiato 
con transistor professionali 
al silicio 


potenza d'uscita: 150 W 
potenza massima (di picco): 250 W 

circuiti d’entrata: 3 canali micro con impedenza d’ingresso 60-^60012; 
1 canale commutabile fono-registratore: 0,5 Mi2: 1 canale per mi¬ 
scelatore (posteriore) 100 kH 

alimentazione totalmente stabilizzata c.a, 50/60 Hz; 100-f-270 V. 
oppure c.c. 36 V. 
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Tema: Semiconduttori 


SIEMENS 


I circuiti integrati TAA 
negli apparecchi amplificatori 



I circuiti integrati Siemens sono particolarmente 
adatti per l’impiego negli apparecchi 
di costruzione compatta e dimensioni ridotte, 
come ad esempio amplificatori auricolari, 
registratori tascabili, preamplificatori 
per radio e microfoni. 


Gli amplificatori a tre e cinque stadi, 
costruiti secondo la tecnica planare al silicio, 
sono disponibili attualmente nelle esecuzioni 
TAA 111, TAA 121, TAA 131, TAA 141, 

TAA 151 e TAA 420. 


L’amplificatore TAA 151 a tre stadi è adatto 
alle più svariate applicazioni 
per la possibilità di essere collegato 
ai diversi punti del circuito. 


L'amplificatore TAA 420 a cinque stadi 
offre la possibilità di regolare ri volume 
e la distorsione mediante la separazione 
del secondo e terzo stadio. 


Tipo 

Ub.u 

(V) 

VJ) 

(dB) 

Custodia 

TAA 111 

4.5 

65 

5C8 

TAA 121 

4.5 

74 

5C8 

TAA 131 

1,3 

57 

plastica 2,1 X 2,1 x 1,1 mm 

TAA 141 

1,3 

57 

18 A4 

TAA 151 

6,0 

70 

5C10 

TAA 420 

7,5 

60 

5 C 10 

1) Valido per i circuiti di misura raffigurati a lato 
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In considerazione dell’elevato numero di quesiti che ci 
pervengono, le relative risposte, per lettera o pubblicate 
in questa rubrica ad insindacabile giudizio della redazione, 
saranno date secondo l’ordine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’urgenza non possono essere 
prese in considerazione. 

Le domande avanzate dovranno essere accompagnate dal¬ 
l’importo di lire 2.000 anche in francobolli a copertura 
delle spese postali o di ricerca, parte delle quali saranno 
tenute a disposizione del richiedente in caso non ci sia 
possibile dare una risposta soddisfacente. 

a cura di P. Soati 
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Sig. DONATI G. Roma 

Relè per defibrillatori 
cardiaci 

Abbiamo tardato notevol¬ 
mente a rispondere al suo 
quesito, che in passato ci 
era stato posto da altri lettori, 
in considerazione delle diffi¬ 
coltà che abbiamo incontrato 
nel procurarci le informazio¬ 
ni richieste. 

Un relè avente una energia 
impulsiva che raggiunga i 
500 W/s è realizzato dalla 
ditta KILOVAC. Si tratta di 
un relè ai quale sono state 
dedicate particolari cure te¬ 
nuto conto che un defibrilla¬ 
tore viene normafmente im¬ 
piegato quando la vita di un 
individuo viene a trovarsi in 
grave pericolo. 

in virtù delio speciale pro¬ 
cedimento costruttivo il tipo 
HVS-10/S8, ai quale faccia¬ 
mo riferimento, è da consi¬ 
derare quanto di meglio pos¬ 
sa offrire l'industria elettro- 
medicale nei campo dei relè 
ad aita tensione. 

Ueiiminazione dei rimbal¬ 
zo è stata raggiunta assor¬ 
bendo l'energia cinetica fina¬ 
le dei contatto mobile trami¬ 
te un circuito magnetico co¬ 
me è indicato nelle figure 2 
e 3. 


Tenendo presente che nei 
recenti trapianti cardiaci il 
nuovo cuore è stato rimesso 
in funzione mediante l'impie¬ 
go di un defibrillatore cardia¬ 
co occorre ricordare che af¬ 
finché questo appàrecchio 
funzioni nelle migliori condi¬ 
zioni deve rispondere a due 
principi essenziali: 

a) Avere una durata molto 
lunga. Infatti l'erosione del 
contatto si verifica ogni qual¬ 
volta il contatto stesso rim¬ 
balza. Una riduzione dei rim¬ 
balzi riduce conseguentemen¬ 
te al minimo l'erosione del 
contatto, prolungandone fa 
durata. 


b) Il relè, unitamente a tut¬ 
ti i componenti sotto tensio¬ 
ne, deve essere considerato 
come un oscilfatore del tipo, 
detto comunemente, « ad un 
colpo ». Comunque se si ma¬ 
nifesta un rimbalzo si gene¬ 
rano una serie di oscillazioni 
di brevissima durata, ma ad 
alto livello, che sono conside¬ 
rate di grave detrimento per 
il paziente. Di qui la neces¬ 
sità dell'eliminazione del rim¬ 
balzo che è stata raggiunta 
con il re fé HVS/10/8 del qua¬ 
le in figura 4 riportiamo le 
caratteristiche originali. 

Naturalmente maggiori de¬ 
lucidazioni potrà averle dalia 
ditta costruttrice. 




1] Contatti in posizione «aperto». 2) Punto di primo contatto. 
3) Completamente attratto. 
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ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

Contact arrangement 

SPOT 

Maximum switchìng voltage 

17 KV peak, AC or DC 

Maximum current (Carry oniy) 

8 amperes 

Nominai coii voltage 

40 voits, DC 

Maximum pull-in voltage 

30 volta, DC at 25“C 

Maximum drop-out voltage 

25 voits, DC at 25*C 

Coìl resistance at 

65 ohms ± 10% 

Maximum pult-in time 

20 milliseconds 

Maximum drop-out time 

10 milliseconds 

Pulse energy 

500 watt-secs. 

Pulse duratìon 

2.5 microseconds 

Pulse repetition rate 

2 pulses per min. 

Ambient Temperature 

— 55"C to + 125"C 

Shock 

10 G 

Vibration 

10 G to 55 cps 



Sig. MARTINI G. Milano 

Deformazione 
deirìmmagine TV 

Su questo argomento ci sia¬ 
mo trattenuti a lungo durante 
resame delle anomalie del 
televisori che è stato rargo- 
mento di molte puntate pub¬ 
blicate nella rubrica « Ser¬ 
vizio Radio TV » di Selezio¬ 
ne. 

Uinconveniente al quale lei 
accenna in genere è dovuto 
ad una anomalia di linearità 
dei denti di sega ed in effetti 
non sempre è facile elimi¬ 
narlo. La deformazione natu¬ 
ralmente può manifestarsi 
tanto in senso orizzontale 
quanto in senso verticale. In 
genere in assenza di modu¬ 
lazione si possono riscontra¬ 
re delle righe addensate in 
basso dello schermo ed altre 
più distanziate verso Talto. 


In questo caso il dente di 
sega della deflessione di qua¬ 
dro è distorto specialmente 
nella parte finale della sua 
elongazione utile. Ciò può 
essere attribuito, fra Taitro, 
al tubo pilota dello stadio fi¬ 
nale a causa di un potenziale 
negativo di griglia insuffi¬ 
ciente, oppure ad una insuf¬ 
ficienza di capacità di cari¬ 
co anodico, oppure ad un ec¬ 
cesso di regolazione del po¬ 
tenziometro di linearità. 

Se viceversa le righe sono 
addensate in alto e distan¬ 
ziate in basso, la distorsione 
si manifesta nella parte ini¬ 
ziale del dente di sega dovu¬ 
ta a cause opposte a quelle 
indicate per il caso prece¬ 
dente. In questo caso si può 
essere manifestata una ec¬ 
cessiva capacità di carico od 
una eccessiva tensione nega¬ 
tiva nei confronti del tubo 
pilota od una sregolazione 


per difetto del potenziometro 
di linearità. L'inconveniente 
può anche essere dovuto ad 
una insufficiente tensione 
anodica sul tubo di scarica 
delTasse dei tempi. 

Se l'immagine è deformata 
inizialmente, cioè nella parte 
alta, il dente di sega per la 
deflessione orizzontale, tende 
a non obbedire prontamente 
ai segnali di sincronizzazione 
all'inizio delle righe pari e di¬ 
spari, perché instabile ed è 
disturbato durante il periodo 
di ritorno di quadro, allorché 
sono presenti i segnali di 
equalizzazione e quelli di 
quadro. Ciò perché la fre¬ 
quenza delToscillatore di ri¬ 
ga è troppo diversa da quel¬ 
la di lavoro. Il sincronismo 
ha luogo forzatamente duran¬ 
te il periodo di scansione, 
tanto più quanto più intensi 
sono gli impulsi sincronizzan¬ 
ti, ma immediatamente dopo 
l'oscillatore ha tendenza ad 
oscillare liberamente: Il di¬ 
fetto in questo caso si elimi¬ 
na ritoccando la frequenza 
delToscillatore di riga. 

SIgg. RIGON A. Padova 
MARRA M. Roma 

Dispositivo di allarme 
antifurto 

Lo schema del dispositivo 
di allarme antifurto pubblica¬ 
to sul n. 4/1966 della rivista, 
è quello originale tratto da 
una rivista estera. 

Come abbiamo chiarito 
successivamente, nello stes¬ 
so vi è un errore di collega¬ 
mento per cui viene a man¬ 
care l’alimentazione fra il 
collettore e la base del pri¬ 
mo transistore. Per ovviare a 
questo inconveniente, occor¬ 
re collegare, fra di loro, le 
resistenze R2 ed R3 (dal la¬ 
to superiore guardando lo 
schema). 

Comunque è opportuno 
precisare che questi disposi¬ 
tivi, nei quali sono impiegati 
gli effetti capacitativi di una 
lastra metallica, richiedono 
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una messa a punto molto ac¬ 
curata e difficoltosa e non 
sono troppo stabili. 

In considerazione del ma¬ 
nifestarsi di questi inconve¬ 
nienti ed in seguito alle nu¬ 
merose richieste di dispositi¬ 
vi di allarme antifurto, la 
G.B.C. ha ritenuto opportuno 
mettere in commercio una 
scatola di montaggio che 
consente di realizzare con 
estrema facilità un efficien¬ 
te sistema di allarme, il cui 
funzionamento è basato sulla 
apertura dei contatti di un 
relè. Questa scatola di mon¬ 
taggio, la cui descrizione è 
stata pubblicata nel n. 10/ 
1967, di Selezione Radio TV, 
è posta in vendita sotto la si¬ 
gla UK15 ed il suo costo è 
veramente modesto. 

Sig. DE CARLI M. Milano 


vo che passivo, possano es¬ 
sere determinate contempo¬ 
raneamente impiegando un 
generatore sweep ed un Rho- 
tector nel campo di frequen¬ 
ze che va da 0,5 MHz fino a 
4.000 MHz. In figura 1 ripor- 
tiartio uno schema suggerito 


brate in ROS, che possono 
avere qualsiasi valore fra 
quelli normalmente forniti. 

È così possibile misurare, 
con ottima precisione, i'ROS 
dei quadripolo collegato al 
posto dell'impedenza ZI una 



Generatore Sweep 
con Rho-Tector 

Con riferimento a quanto 
pubblicato nella rubrica RA¬ 
DIOAMATORI n. 6-1968 ed al 


in proposito dalla Telonio Ita¬ 
liana. L'Rro-tector non è altro 
che un comparatore di impe¬ 
denza, di elevata precisione, 
che comprende un ponte sim¬ 
metrico a RF, insensibile alla 



suo quesito, conferiamo sen¬ 
z'altro la sua ipotesi per cui 
le caratteristiche di trasmis¬ 
sione e di riflessione di un 
qualsiasi quadripolo, sia atti¬ 


frequenza, ed un circuito ri¬ 
velatore. Le impedenze ZI e 
Z2 di cui alla figura 2 sono 
delle terminazioni campione 
connesse dall'esterno e cali¬ 


volta che sia tarata, mediante 
le terminazioni campione di 
cui sopra, la scala di un oscil¬ 
loscopio. 

La prima operazione da 
compiere è la taratura in ROS 
dell' oscilloscopio, mediante 
Tuso delle varie impedenze 
campione. Nel caso che pren¬ 
diamo ad esempio possiamo 
supporre che sia valido il ri¬ 
sultato indicato in figura 3. 

Per la maggior parte delle 
prove è richiesto solamente 
che il ROS sia inferiore ad un 
dato valore massimo. Gene¬ 
ralmente è sufficiente calibra¬ 
re l’oscilloscopio con la ter¬ 
minazione avente il ROS pari 
al valore massimo previsto e 
controllare quindi che il ROS 
del quadripolo in misura sia 
inferiore a detto valore. 

Da questo istante occorre 
avere l'accortezza di variare 
li livello di uscita del gene¬ 
ratore, qualora sia indispen¬ 
sabile, servendosi esclusiva- 
mente di attenuatori tarati in 
modo da poter facilmente ri¬ 
salire al valore prefissato sul¬ 
la scala dell* ùscilloscopió 
Dopo aver effettuato questa 
prima operazione si colleghe- 
rà il quadripolo in esame se¬ 
condo lo schema di figura 1: 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 11 - 1968 


1925 



























































































Uuscita de! quadripolo aarà 
chiusa suirimpedenza di in¬ 
gresso di un rivelatore, in mo¬ 
do da avere, sulla seconda 
traccia deiroscilloscopio, la 
banda passante delTelemento 
in esame. 

Qualora detto elemento sia 
un filtro, si avranno sullo 
schermo due curve simili a 
quelle indicate in figura 4. 


I marcatori di frequenza 
possono essere inseriti soie 
su una dei le due curve (in 
questo caso sono inseriti sul¬ 
la banda passante). 

Ciò non rappresenta un in¬ 
conveniente in quanto è sem¬ 
pre possibile fare riferimento 


al marcatore di una curva per 
stabilire con uguale preci¬ 
sione le frequenze del l'altra. 

A questo punto la taratura 
del filtro può essere fatta con 
estrema facilità, in un tempo 
molto breve e senza possibi¬ 
lità di errori. 

Anche cambiando tipo di 
filtro, sempre restando nel 


campo di frequenza del Rho- 
tector, non è necessario effet¬ 
tuare una nuova taratura dato 
che lo strumento mantiene in¬ 
variate le proprie caratteri¬ 
stiche. 

Un altro notevole vantaggio 
deirimpiego deirRho-tector è 
costituito dalla possibilità di 
eseguire misure riferendosi a 
valori di ROS diversi da 1.00. 


Infatti se al posto dell’impe¬ 
denza ZI, che nel nostro ca¬ 
so ha un ROS di 1.00, si col¬ 
lega l'impedenza di 1,20 la 
misura verrà riferita a questo 
ultimo valore ed il punto zero 
si avrà per il valore 1.20 che 


equivale ad una impedenza 
di 60 ohm. 

L'errore che si commette 
nella determinazione del ROS 
usando questo semplice si¬ 
stema è paragonabile a quel¬ 
lo che si commette con i nor¬ 
mali sistemi in uso come li¬ 
nee fessurate, accoppiatori 
direzionali ecc. 


Sig. REBOLINO R. La Spezia 

Sulla qualità della 
riproduzione musicale 

Si può definire come alta 
fedeltà un sistema di riprodu¬ 
zione musicale che conservi 
totalmente le caratteristiche 
psicofisiche della musica, 
senza aggiungerne e senza 
toglierne. 

Secondo tale definizione un 
apparecchio ad alta fedeltà 
dovrebbe dare all'ascoltatore 
la sensazione di trovarsi nella 
sala di esecuzione. 

Le principali caratteristiche 
psicofisiche della musica so¬ 
no: melodia, armonia, timbro, 
ritmo, dinamica, presenza ecc. 

Gli apparecchi destinati al¬ 
le riproduzioni musicali han¬ 
no una serie di difetti dei 
quali tre sono classici: defor¬ 
mazione di frequenza, defor¬ 
mazione di fase e deforma¬ 
zione di ampiezza. A questi 
dobbiamo aggiungere la de¬ 
formazione di livello la quale 
si manifesta quando la musi¬ 
ca non viene riprodotta con 

10 stesso livello con la quale 
è stata eseguita. 

Si dice che si è in presen¬ 
za di una deformazione dina¬ 
mica quando non si riesce a 
riprodurre in forma corretta le 
variazioni del volume sonoro 
comprese fra il pianissimo ed 

11 fortissimo. La deformazione 
di presenza si ha invece 
quando non si riesce a dare 
agli ascoltatori ia sensazione 
di trovarsi di fronte alla ese¬ 
cuzione. 

Affinché una riproduzione 
possa essere definita ad alta 
fedeltà è necessario che: 

1) La risposta sia pratica- 
mente lineare nella gamma 
delle frequenze udibili, cioè 
che la deformazione di fre¬ 
quenza sia trascurabile. 

2) La fase deve variare in 
forma lineare con la frequen¬ 
za. Cioè, anche in questo ca¬ 
so, fa deformazione di fase 
deve essere ridotta al minimo 
possibile. 










1,00 

1,10 

























1.25 




















1.50 3 


Banda passante 









1.00 

1.10 


















1-25 



















ROS 


1926 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 11 ■ 19«8 


3) Lo spettro di uscita non 
deve avere altre componenti 
di frequenza oltre a quelle 
che si hanno all’entrata. Per¬ 
ciò non deve esistere una de¬ 
formazione di ampiezza. 

4) Il livello sonoro deve es¬ 
sere identico a quello della 
sala di esecuzione. Un livello 
minore dà la sensazione di 
una mancanza di toni gravi 


Sig. FERRERÒ C. Torino 

Filtro BF per RX 
dilettantistici 

In figura 1 è rappresentato lo 
schema di un efficiente filtro 
di bassa frequenza da appli¬ 
care all'uscita dei radioricevi¬ 
tori durante la ricezione dei 
segnali in radioteiegrafia. 
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e acuti mentre un livello mag¬ 
giore produce un effetto con¬ 
trario, sebbene meno accen¬ 
tuato. 

5) La variazione di livello 
sonoro massima che esiste 
fra il pianissimo ed il fortis¬ 
simo deve essere riprodotta 
fedelmente nella sala di rice¬ 
zione. Ciò significa che l'ap¬ 
parecchio deve essere in gra¬ 
do di riprodurre i picchi di 
potenza considerevolmente 
maggiori della potenza media 
e quelli di poco superiori al 
rumore dell'apparecchio, e di 
quello esistente neila sala di 
ascolto, in modo da consen¬ 
tire l’audizione del pianissimo 
in modo soddisfacente. Ciò 
significa che la deformazione 
dinamica deve essere trascu¬ 
rabile. 

6) La distribuzione del 
suono nella sala di ascolto 
deve essere tale che l’ascol¬ 
tare possa stabilire la posi¬ 
zione nqlla quale si trovano 
gli esecutori. 


L'ampiezza di banda del fil¬ 
tro è di 900 Hz e di solo 
120 Hz per 20 dB di caduta da 
ciascun lato. In esso è fatto 
uso di due catene di rialimen¬ 
tazione: uno positivo formato 
dai resistori R8 e R7 e la con¬ 
nessione al trasformatore T, 
e l’altro negativo nella base 
del transistore 2N107 median¬ 
te il noto filtro a T regolato 
a 900 Hz. L'amplificatore per¬ 
de notevolmente in guadagno 
via via che il segnale si al¬ 
lontana da 900 Hz tonalità 
questa che è da considerare 
una delle migliori per la rice¬ 
zione in telegrafia. 

I! transistore 2N107 può es¬ 
serie eventualmente sostituito 
da uno del tipo OC75. 

Il trasformatore T dovrà 
presentare una resistenza di 
200.000 ohm al primario e 
1.500 al secondario. Qualora 
non si manifestino le oscilla¬ 
zioni occorre invertire i col- 
legamenti del secondario del 
trasformatore. 
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Chiedete il catalogo BRINAR 
dei tubi catodici industrìaii. 


offre una vasta gamma 
di tubi catodici 
per oscilioscopi, 
con schermo circoiare 
0 rettangoiare, 
tutti dotati di 

post-acceieraiione anodica 
a spiraie o a grigiia. 

BRINAR RADIO VALVES S TUBES LTD. 

7 . SOHO SQUARE . LONDON . W1 . ENGLAND 


Nel corso dell’articolo esamineremo le 
varie forme possibili di circuiti a transistor 
con stadi di uscita senza trasformatore nei 
vari casi che si possono presentare in 
pratica. Ci occuperemo però di circuiti con 
stadio finale push-pull serie senza trasfor¬ 
matori e di stadi pilota equipaggiati dì tran¬ 
sistor complementari. 


BASSA 

FREQUENZA 


Parte I 


AMPLIFICATORI B.F. A TRANSISTOR 
SENZA TRASFORMATORI D’USCITA 


progredire della tecnica dell’alta fe¬ 
deltà si è cercato di eliminare il trasforma¬ 
tore d’uscita dai circuiti amplificatori in 
quanto è il componente che introduce il 
maggior numero di difetti nel circuito. Fi¬ 
no a qualche anno fa, quando cioè i tran¬ 
sistor non venivano ancora largamente 
impiegati, l’eliminazione del trasformatore 
d’uscita era una cosa piuttosto difficile 
perché i circuiti a valvole richiedevano in 
uscita delle impedenze elevate e di con¬ 
seguenza erano necessasì degli altopar¬ 
lanti aventi un’impedenza elevata. Questa 
necessità portava però degli inconvenien¬ 
ti dovuti al fatto che la costruzione delle 
bobine mobili per questi altoparlanti era 
particolarmente difficoltosa a causa del fi¬ 
lo molto sottile adatto a questo scopo. 

Con l’avvento dei semiconduttori si è 
potuto finalmente ovviare a questi incon¬ 
venienti grazie alla tensione di alimenta¬ 
zione bassa e ai carichi di valore ohmico 
ridotto. L’impiego dei transistor e l’elimi¬ 
nazione del trasformatore di uscita ha per¬ 


messo la realizzazione di amplificatori dì 
bassa frequenza con una banda passante 
veramente elevata e allo stesso tempo una 
distorsione trascurabile. 

L’eliminazione del trasformatore d’usci¬ 
ta ha portato a un ingombro molto più li¬ 
mitato del complesso e a una diminuzione 
del suo peso complessivo. Un altro incon¬ 
veniente che caratterizzava i trasformatori 
era quello di dover avere un’induttanza più 
elevata possibile per avere la frequenza dì 
taglio inferiore bassa e allo stesso tempo 
per avere la frequenza di taglio superiore 
più alta possibile, deve avere delle capa¬ 
cità di avvolgimento ridotte e una bassa 
induttanza di perdita. Come si può consta¬ 
tare, il dimensionamento degli avvolgimen¬ 
ti deve soddisfare a delle esigenze oppo¬ 
ste e cioè numero elevato di spire per ri¬ 
durre la frequenza di taglio inferiore e bas¬ 
so numero di spire per ridurre la frequenza 
di taglio superiore. In pratica per avere un 
buon funzionamento, si deve giungere a 
un compromesso: così nella costruzione di 
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amplificatori di alta qualità è necessario 
utilizzare dei trasformatori con induttanze 
elevate, un numero di spire limitato e una 
bassa capacità. Per ottenere questi risul¬ 
tati è necessario usare dei nuclei di volu¬ 
me elevato e dei lamierini di buona qua¬ 
lità. 

Un altro inconveniente che possono 
creare i trasformatori è quello dovuto al¬ 
la corrente di magnetizzazione. Oltre a 
ciò, il trasformatore è sensibile ai campì 
magnetici provenienti dalla rete e può pro¬ 
durre dei ronzii molto fastidiosi. 

Come si può constatare l’eliminazione 
del trasformatore d’uscita oltre a sempli¬ 
ficare il circuito ha notevolmente miglio¬ 
rato le prestazioni generali del circuito. 

CIRCUITI DI PRINCIPIO DEGLI 
STADI FINALI IN PUSH-PULL 

È noto che i circuiti push-pull in classe 
B hanno un consumo dì corrente partico- 



Fig. 1 - Schema a blocchi di uno stadio finale sen¬ 
za trasformatore di uscita ma con trasformatore 
di piiotaggio. 


colarmente limitato e la particolarità di 
aumentare o diminuire in relazione al li¬ 
vello di pilotaggio. 

I montaggi push-pull sì possono distin¬ 
guere in montaggi serie e montaggi paral¬ 
lelo a seconda del metodo usato per l’ali¬ 
mentazione in corrente continua dei due 
transistor finali. Consideriamo ora il mon¬ 
taggio push-pull parallelo; i due transistor 
finali sono collegati in parallelo rispetto 
alla corrente continua e vengono coman¬ 
dati in opposizione di fase. La potenza dì 
uscita da essi erogata viene applicata a 
una resistenza di carico per mezzo di un 
trasformatore. 


Passando ora al montaggio push-pull 
serie, i transistor finali possono essere 
considerati collegati in serie rispetto alla 
corrente continua. In questo caso uno dei 
capi dell'altoparlante viene collegato al 
punto centrale della batteria oppure quan¬ 
do questa non è provvista di presa cen¬ 
trale, sì collega un capo dell’altoparlante 
a un polo della batteria per mezzo di un 
condensatore. 

Se vogliamo sopprimere anche il trasfor¬ 
matore di pilotaggio è necessario equi¬ 
paggiare il circuito con un montaggio ap¬ 
propriato adatto a fornire il pilotaggio dei 
transistor finali. 

Stadio finale senza trasformatore d’uscita 
ma con trasformatore di pilotaggio 

In fig. 1 è rappresentato lo schema a 
blocchi di uno stadio finale senza trasfor¬ 
matore di uscita ma con trasformatore di 
pilotaggio. È ovvio che questo circuito può 



Fig. 2 - Schema a blocchi di uno stadio finale in 
push-pull serie equipaggiato di transistor P-N-P/ 
N-P-N senza trasformatori. 


essere realizzato sia con transistor P-N-P 
che con transistor N-P-N. 

L’impiego del trasformatore di pilotag¬ 
gio ha portato alcuni vantaggi pratici. Il 
valore della resistenza ohmica dell’alto¬ 
parlante dipende dalla potenza di uscita 
dello stadio finale e dalla tensione di ali¬ 
mentazione. Si deve tener presente anche 
che utilizzando una sorgente di alimenta¬ 
zione munita di presa centrale, si ha il van¬ 
taggio di poter eliminare il condensatore 
elettrolitico di elevata capacità collegato 
all’altoparlante. 

L’adozione del trasformatore di pilotag¬ 
gio ha inoltre il vantaggio di avere una no- 
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tavole economia sulla potenza di pilotag¬ 
gio, dì avere una buona risposta in fre¬ 
quenza, una drstorsione ridotta e una ele¬ 
vata amplificazione. 

Per quanto riguarda la tensione di col¬ 
lettore nominale dei transistor finali, ri¬ 
cordiamo che la tensione di alimentazione 
può essere anche due volte superiore di 
quella di un circuito standard. 

Ricordiamo ora che lo stadio finale può 
essere realizzato con un montaggio a 
emettitore comune utilizzando dei transi¬ 
stor dello stesso tipo (P-N-P o N-P-N). 

A proposito di questo montaggio, fac¬ 
ciamo notare che la regolazione delle cor¬ 
renti di riposo dei transistor finali è più 
difficoltosa da attuare rispetto a un mon¬ 
taggio dì tipo classico. Nel caso l'ampli¬ 
ficatore avesse una potenza d’uscita eleva¬ 
ta, può essere necessario montare nel 
circuito due termistori. 



avere una buona amplificazione, anche se 
di valore meno elevato rispetto a quella 
riscontrata nei montaggi equipaggiati di 
trasformatori e una distorsione bassa. Per 
quanto riguarda la tensione di collettore 
nominale dei transistor finali, ricordiamo 
che la tensione di alimentazione può es¬ 
sere anche due volte superiore di quella 
di un circuito standard equipaggiato con 
trasformatori. 

Gli stadi finali push-pull serie permet¬ 
tono di ottenere delle potenze di uscita 
elevate: questo fatto porta qualche diffi¬ 
coltà nella compensazione delle variazioni 
della temperatura e nella regolazione del 
punto di funzionamento. 

Si deve tener presente inoltre che la 
corrente di pilotaggio è più elevata ri¬ 
spetto a quella riscontrata negli amplifi¬ 
catori muniti di trasformatore di pilotag¬ 
gio; la soppressione del trasformatore di 
uscita porta un aumento supplementare di 
questa corrente. Ricordiamo ancora che 


PNP 





PNP 


Fig. 3 Schema a blocchi di uno stadio pilota equipaggiato con transistor complementari simmetrici tipo 
P-N-P/N-P-N. 


Stadio finale push-pull serie P-N-P-/N-P-N 
senza trasformatori 

In fig. 2 è stato rappresentato lo schema 
a blocchi di un circuito push-pull serie sen¬ 
za nessun trasformatore ed equipaggiato 
di due transtìstor P-N-P; in questo schema 
si deve considerare uno dei transistor con 
il collettore collegato a massa mentre l’al¬ 
tro con l’emettitore a massa. Oltre a que¬ 
sto notiamo che in entrambi gli stadi sìa 
dì pilotaggio che di uscita, sono presenti 
dei condensatori la^cui capacità è molto 
importante agli effetti del funzionamento 
del circuito. Questo tipo particolare di cir¬ 
cuito ha come vantaggi principali quello di 


la corrente di pilotaggio più elevata neces¬ 
sita di un carico un po’ più grande della 
sorgente di alimentazione. 

Stadie pilota con transistor 
complementari P-N-P/N-P-N 

In fig. 3 è rappresentato lo schema a 
blocchi di una interessante variante del 
circuito precedente, in questo caso, lo 
stadio finale può essere equipaggiato di 
trasformatore o di un circuito senza tra¬ 
sformatore. Nello stadio di pilotaggio in¬ 
vece si è sostituito il trasformatore con 
una combinazione dì transistor P-N-P/ 
N-P-N. 
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Con questo circuito si ottengono delle 
buone prestazioni per quanto riguarda la 
risposta in frequenza, la distorsione e l'am¬ 
plificazione. Gli svantaggi presentati da 
questo tipo di montaggio sono l’aumento 
del numero dei componenti che lo com¬ 
pongono rispetto ai circuiti precedente- 
mente trattati e la regolazione del punto 
di funzionamento più difficoltosa. 



Fig, 4 - Schema a blocchi di uno stadio finale in 
push-pull serie equipaggiato di transistor P-N-P/ 
N-P-N senza trasformatore. 


Stadio finale push-puli serie P-N-P/N-P-N 
senza trasformatore. 

In fig. 4 è stato rappresentato lo schema 
a blocchi di uno stadio finale push-pull 
equipaggiato di transistor P-N-P/N-P-N. 

Questi due transistor finali sono colle¬ 
gati con collettore a massa; di conseguen¬ 
za si avrà una minore difficoltà di accop¬ 
piamento. La potenza di uscita del circuito 


con collettore a massa è leggermente in¬ 
feriore alla potenza sviluppata dagli altri 
tipi di circuiti. Al contrario del circuito 
precedente, questo utilizza un minor nu¬ 
mero di componenti. Si deve , tener pre¬ 
sente che i transistor finali devono avere 
un guadagno in corrente di valore elevato. 

Le proprietà di quest'ultimo circuito so¬ 
no molto interessanti e cercheremo di 
riassumerle brevemente: 

La regolazione delle correnti di funzio¬ 
namento è un po’ difficoltosa da eseguire 
rispetto ai circuiti muniti di trasformatori 
è un po’ più difficoltosa da eseguire ri¬ 
spetto ai circuiti muniti di trasformatori 
ma più facile rispetto agli schemi di fig. 1 
e fig. 2. 

La risposta in frequenza è soddisfacen¬ 
te e la distorsione ha un valore più che 
accettabile; per quanto riguarda il gua¬ 
dagno si è notato che si ha un valore mag¬ 
giore rispetto a quello ottenuto con il cir¬ 
cuito di fig. 2 e minore rispetto al circuito 
di fig. 1. 

Come avrete potuto constatare, il mon¬ 
taggio ora descritto è di facile realizzazio¬ 
ne, poco costoso e di buona qualità. 

Per fare un esempio, ricordiamo che la 
coppia di transistor AC127/AC132, per¬ 
mette di ottenere delle potenze di uscita 
che raggiungono 1 W. 

(Da « Le Haut-Parleur » 6708) 



. . . Circuito per memorie a ferrite pilotato 

Circuito convenzionale^ per memorie a ferrite che impiega da una singola corrente bidirezionale di 
correnti separate unidirezionaii per « lettura » e « scrittura ». « iettura »/« scrittura ». 

'C_J n nuovo dispositivo PNP, denominato BSW93 e prodotto per la prima volta in Europa 
doiia SGS, rende possibile la realizzazione di circuiti complementari di pilotaggio per memorie 
a ferrite ad alta corrente ed elevata velocità. 

Il BSW93. e II suo complementare NPN, il noto BSX32, sono dispositivi planari epitassiali al 
silicio I quali, oltre all’alta velocità di commutazione, presentano una bassa tensione di satu¬ 
razione, alta tr, sito beta, e uno stretto controllo sul tempo di immagazzinamento. 

La VcEo di questo nuovo dispositivo è 30 V, la VcEisa» =-' 0,95 V max a 1 A; e h = 150 MHz 
minimi. I to„ e t^f tipici sono rispettivamente 25 e 65 ns 

Il dispositivo NPN il BSX32, ha un valore di Vceo di 40 V, una VcE(.a,) di 0,85 V a 1 A insieme 
a una fr di 300 MHz minimi. I suoi e toft tipici sono rispettivamente 35 e 40 ns 
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Riportiamo la descrizione di due interes¬ 
santi circuiti che rendono possibile l’adat¬ 
tamento deH’impedenza negli amplificatori 
a transistor. Il primo circuito è equipaggiato 
di due transistor di tipo normale mentre il 
secondo circuito impiega un transistor ad 
effetto di campo e un transistor normale. 


DUE ADAHORI DI IMPEDENZA 
PER AMPLIFICATORI A TRANSISTOR 

a compensare la perdita di guadagno avu¬ 
tasi nel primo stadio del circuito. Lo sco¬ 
po principale del circuito è l’adattamento 
d’impedenza e quindi si può sorvolare sul 
fatto del basso guadagno. 

I transistor impiegati nel circuito posso¬ 
no essere o del tipo P-N-P tipo 2N188-A 
(AC128 - 2N2431) oppure del tipo N-P-N 
tipo 2N167; questi ultimi sono più costosi 
dei precedenti ma danno delle prestazioni 
migliori. 

Bisogna tener presente che è necessa¬ 
rio invertire la polarità dell’alimentazione 
a seconda che i transistor siano del tipo 
N-P-N 0 P-IM-P. 

Se si usano dei transistor di tipo diverso 
è quasi sempre necessario modificare ì! 
valore della resistenza Rs. 

In fig. 2 abbiamo riportato il circuito 
stampato sul quale sr può montare il cir¬ 
cuito. Sulla stessa piastrina si possono 
montare i due circuiti simmetrici, nel caso 
si avesse un amplificatore stereofonico. 

Riportiamo ora le caratteristiche prin¬ 
cipali dell’adattore rtel caso si siano mon- 


Auò capitare spesso di avere a disposi¬ 
zione un amplificatore a transistor avente 
una impedenza d’ingresso molto bassa e 
che di conseguenza non rende possibile 
l’adattamento con un fonorivelatore a 
cristallo. 

Per poter ovviare a questo inconvenien¬ 
te, si sono studiati i due circuiti che stia¬ 
mo per descrivere. 

Circuito-adattatore a due transistor 

Il circuito rappresentato in fig. 1 non 
è altro che un amplificatore equipaggiato 
di due transistor, dove il guadagno del 
primo stadio è stato sacrificato per poter 
aumentare l’impedenza d’ingresso. 

L’aumento del valore dell’impedenza 
d’ingresso è stato reso possibile grazie al 
montaggio di una resistenza (R 2 ) sulla 
base del transistor ed il relativo montag¬ 
gio di quest’ultimo a « emitter follower ». 
Questo particolare montaggio provoca una 
controreazione che fa aumentare il valore 
dell’impedenza d’ingresso. Il secondo sta¬ 
dio di questo circuito è invece un ampli¬ 
ficatore classico particolarmente adatto 


BASSA 

FREQUENZA 
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tati dei transistor 2N188-A: 

Impedenza d'ingresso: 1 Mil 
Guadagno: 14,5 dB 
Ronzio: 48 dB 

Corrente di collettore: 0,7 mA per canale 
Risposta: ± 1 dB da 12 a 75.000 Hz 
Distorsione: 0.2% 



Fig. 1 - Schema elettrico deli’adattore a due transi¬ 
stor. La polarità del condensatore C 2 deve essere 
invertita con transistor NPN. 

COMPONENTI 


Circuito-adattore con transistore 
ad effetto di campo 

In fig. 3 è stato riportato lo schema 
elettrico del circuito adattatore equipag¬ 
giato di un transistor d’ingresso Ti ad ef¬ 
fetto di campo. Questo transistor grazie 
alle sue caratteristiche aumenta l'impe¬ 
denza d'ingresso e allo stesso tempo dimi¬ 
nuisce il ronzio e aumenta il guadagno. 

Il transistor T, è del tipo 2N2498 mentre 
il transistor T 2 è del tipo classico N-P-N 
tipo 2N930; volendo cambiare quest’ultimo 
transistor con un’altro equivalente, si do¬ 
vrà modificare il valore della resisten¬ 
za R9. Per trovare il valore migliore di R9, 
sarà necessario l’aiuto di un generatore di 
bassa frequenza e di un oscilloscopio. 

Il condensatore Cd e il resistere Rs co¬ 
stituiscono la rete di controreazione, la 
cui quantità dipende dal valore di Rs. Sul 
circuito in fig. 3 si è indicato per Rs un 
valore di 22 kfi, con il quale si ottiene una 
controreazione di 17 dB. 


Resistor! 

Tutti i resistor! sono da 0,5 W, 10% 
R, = 5 Mfl — R, = 1 Mfi 

R 3 = 1 Mii — R^ = 33 kn 

Rs = 750 kil — Rs = 33 klì 

R 7 = 22 kit — Ra = 680 il 


Condensatori 


C, = 0,2 p,F a carta — C 2 = 50 ipF -15 V elet. 
Ca = 2 ipF a carta — Ca = 0,01 p.F a carta 


Transistor 

T, - Ta = 2N188A o 2N167 


L’andamento della curva di risposta è 
determinato invece dal valore capacitivo 
del condensatore Cd, questo si può con¬ 
statare dalla fig. 5 in cui sono riportate 
diverse curve corrispondenti ognuna a un 
valore diverso di Cd mantenendo costante 
il valore di Rs a 22 kit. Come si può vedere 
per aumentare la risposta alle frequenze 
basse, si dovrà scegliere un condensatore 
Cd di valore basso. 

In fig. 4 abbiamo riportato il circuito 
stampato adatto al montaggio di questo 
adattore. 



Fig. 2 - Circuito stampato 
adatto per il montaggio 
di fig. 1. 
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Riportiamo ora le caratteristiche prin¬ 
cipali deH’adattòre: 

Impedenza d’ingresso: 1 Mfì 
Guadagno: 45 dB 
Ronzio: 50 dB al di sotto di 3 mV 
Risposta: ± V 2 dB da 12 a 75.000 Hz cOn 
un valore adeguato di Cd 

Tensione di alimentazione: 24 V 

Corrente di alimentazione: 0,8 mA per 
canale 

Controreazione a 5 kHz: 17 dB 
Distorsione: 0,5% 


2N2m 2N2Ì98 2N930 2?-m 



il 




Fig. 3 - Schema elettrico delTadattore con un tran¬ 
sistor FET e un transistor normale. 



COMPONENTI 


Resistor! 


Tutti i resistor! sono da 0,5 W, 10% 
R, = 5 Mfl — R2 = 1 Mi! 

Rj = 150 Idi — R, = 2,7 kn 

Rs = 100 il — Rs = 2,4 Mil 

R7 = 22 kil — Ra = 22 kfl 

R, = 220 m — R,o = 100 kil 

R„ = 33 kn — R ,2 = 22 kfl 


Condensatori 


C, = 0,1 p.F carta 

C 2 = 100 nF - 30 V elettrolitico 

Ca = 50 txF - 30 V elettrolitico 

Ca = 1 ipF elettrolitico di buona qualità o a carta 

Cs = 10 !p,F elettrolitico 

Ci = vedere testo e fig. 5 


Transistor 


T, = 2N2498 (F.E.T.) 
T 2 = 2N930 


(Da « Le Haut - Parleur » 6704) 


Fig. 4 - Circuito stampato adatto per il montaggio 
di fig. 3. 


Hisposti 
in dB 



Fig. 5 - Curve di risposta per R« = 22 Idi e 
Ci : A = 0,033 pF, B = 0,047 pF, C = 0,068 pF, 
D = 0,1 pF, E = 0,22 pF, F = 0,3 pF. 
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un poker d’assi per sole L 49.500 

f -\ 



un prezzo 
eccezionale 
per un completo 
impianto 


1 amplificatore stereo 

Potenza d’uscita totale: 18 W 
Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz ± 1 dB 

Impedenza: 8 n 

Sensibilità pick-up piezoelettrico: 250 mV su 1 M n 
Sensibilità ausiliario: 250 mV su 47 k fl 


2 diffusori AA/0805-00 

Potenza nominale: 7 W 
Risposta di frequenza: 50 -- 13.000 Hz 
Impedenza: 8 O 
con un altoparlante di tipo speciale. 


1 cambiadischi stereo u ELAC » 

modello 160 
quattro velocità 
completo di cartuccia 


Richiedetelo presso tutte le Sedi GJB.C. 


Chiunque abbia deiie nozioni sia pure superficiaii in 
fatto dì registrazione magnetica, sa che — per ottenere 
il miglior responso da parte di un’apparecchiatura dì 
questo genere — è necessario che, contemporanea¬ 
mente alla registrazione, avvenga una premagnetizza- 
zlone del nastro mediante un segnale avente una 
frequenza ultrasonica. Grazie alla presenza della 
suddetta pre-magnetizzazione, è possibile conseguire 
notevoli miglioramenti agli effetti della riproduzione 
delle frequenze gravi, della potenza di uscita, e della 
stabilità di responso. In questo articolo, redatto sulla 
scorta di una nota analoga pubblicata da Electronics 
World, vengono considerati tutti i problemi relativi a 
questo argomento, ed in particolare quelli riferiti alla 
frequenza ideale del segnale di pre-magnetizzazione, 
nonché al livello che esso deve presentare rispetto a 
quello del segnale utile. 



L B. 


CONSIDERAZIONI 
TEORICO - PRATICHE 
SULLA PREMAGNETIZZAZIONE 

DEL NASTRO 


O 

V-Fgni qualvolta un campo magnetico vie¬ 
ne applicato a determinati tipi di materia¬ 
le, come ad esempio il rivestimento ap¬ 
plicato su una delle superfici di un nastro 
magnetico, una parte del campo applicato 
viene immagazzinata nel materiale stesso. 
In altre parole, il rivestimento applicato 
sul nastro di plastica si comporta alla 
stessa stregua di un magnete permanente. 

Il flusso che viene in tal modo a pre¬ 
sentarsi sulla superficie dello strato appli¬ 
cato sul nastro può essere rilevato senza 
che la quantità di energia immagazzinata 
subisca alcuna alterazione. Questa carat¬ 
teristica particolare consistente nella pos¬ 
sibilità di constatare la presenza nel cam¬ 
po magnetico senza che la sua intensità 
subisca alcuna variazione è appunto il fe¬ 
nomeno che rende possibile la registrazio¬ 
ne su nastro e la relativa riproduzione, un 
numero infinito di volte. 


I MOTIVI DELLA PRE-MAGNETIZZAZIONE 

Se consideriamo le relazioni che inter¬ 
corrono tra il campo di magnetizzazione 
dovuto alla registrazione, e la quantità di 
energia magnetica che viene immagazzi¬ 
nata (vedi figura 1), si constata immedia¬ 
tamente la presenza di un grave inconve¬ 
niente, consistente in una fortissima man¬ 
canza di linearità. Questa mancanza di li¬ 
nearità, nel caso che non venga apportato 
alcun rimedio, provocherebbe fenomeni 
di distorsione armonica e per intermodula¬ 
zione addirittura insopportabili agli effetti 
dell’ascolto di voce o di musica riprodotte. 

I primi tentativi per ridurre queste forme 
di distorsione consisterono neH’applica- 
zione di una pre-magnetizzazione, median¬ 
te un campo magnetico costante, dello 
strato depositato sul nastro, in modo che 
fosse possibile utilizzare la parte lineare 
della curva, compresa tra i punti A e B nel- 
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la figura citata. Nel caso suddetto, si sfrut¬ 
ta soltanto un terzo circa della curva, ed 
inoltre la presenza di una forte pre-ma- 
gnetizzazione in corrente continua rende¬ 
va la registrazione alquanto rumorosa, a 
scapito quindi del rapporto segnale-ru¬ 
more. 



Fig. 1 - Il grafico dimostra che, effettuando una re¬ 
gistrazione su nastro senza pre-magnetizzazione, il 
responso è notevolmente non linfeare. Come nelle 
due figure che seguono, delle due scale ortogona¬ 
li, quella verticale rappresenta la magnetizzazione 
del nastro, mentre quella orizzontale rappresenta 
l’intensità del campo di registrazione. 


Più tardi, venne scoperto un sistema mi¬ 
gliore per effettuare una polarizzazione a 
corrente continua. Il nastro può infatti es¬ 
sere magnetizzato fino al punto di satura¬ 
zione con una certa polarità, mentre la te¬ 
stina di registrazione può essere percor¬ 
sa da una corrente continua avente una po¬ 
larità tale da produrre un campo magne¬ 
tico di polarità opposta a quella del cam¬ 
po che ha provocato la magnetizzazione 
originale fino alla saturazione, riportando 
quest’ultima approssimatìvamentea zero. 
In tali condizioni, sovrapponendo un cam¬ 
po magnetico alternato (dovuto al segnale 
di bassa frequenza) la magnetizzazione 
totale risultante era approssimativamente 
proporzionale a quella aggiunta a corrente 
alternata, il che permetteva dì raggiungere 
una certa linearità di registrazione. 

Tuttavia, risultava sempre assai difficile 
bilanciare in modo esatto i campi magne¬ 
tici in corrente continua ed in corrente al¬ 
ternata, il che determinava la presenza di 
una certa quantità di rumore che non pote¬ 
va essere eliminata completamente. 


Col tempo, si è giunti a scoprire che la 
pre-magnetìzzazione mediante un campo 
magnetico alternato costituisce la solu¬ 
zione più indicata. In tal caso, il nastro vie¬ 
ne lasciato automaticamente in stato di 
completa smagnetizzazione, ciò che per¬ 
mette di raggiungere il massimo rapporto 
possibfle tra l’ampiezza del segnale e quel¬ 
la dei disturbi. 

Gli articoli redazionali ed i testi tecni¬ 
ci di più vecchia data, riferiti al campo del¬ 
la registrazione magnetica, tentarono a 
suo tempo di spiegare l’effetto della pre¬ 
magnetizzazione a corrente alternata me¬ 
diante formule matematiche, mediante 
confronti rispetto al sistema dì amplifica¬ 
zione in contro fase in classe AB, ed an¬ 
che mediante grafici illustranti i cicli di 
isteresi maggiori e minori del materiale 
magnetico impiegato. Tali spiegazioni so¬ 
no però assai complesse ed inoltre di 
dubbio valore. È però possibile ottenere 
una spiegazione assai più comprensibile 
dell’effetto derivante dalla premagnetìz- 
zazione in corrente alternata, basandosi 
sul processo della magnetizzazione ideaie, 
detta anche « magnetizzazione anistereti- 
ca », rappresentata alla figura 1 dalla retta 
tratteggiata. 

Per maggiore semplicità, supponiamo di 
disporre dì una barretta magnetica flessì¬ 
bile, ottenuta semplicemente tagliando un 
segmento di determinata lunghezza di na¬ 
stro magnetico, pari approssimativamente 
a quattro centimetri, priva di registrazioni 
di sorta. Tale barra magnetica può essere 
magnetizzata immergendola nel campo 
magnetico prodotto da una bobina per¬ 
corsa da corrente continua; la magnetizza¬ 
zione permanente creata nel nastro dopo 
l’interruzione della corrente suddetta può 
quindi essere facilmente misurata median¬ 
te un flussometro. 

Se eseguiamo tale esperimento, e rap¬ 
presentiamo graficamente l’intensità della 
magnetizzazione permanente che ne ri¬ 
sulta in funzione di varie intensità della 
corrente, possiamo ottenere la curva illu¬ 
strata alla figura 1 già citata, che mette in 
evidenza la notevole mancanza di linearità 

Supponiamo ora che — mentre scorre 
la corrente contìnua di magnetizzazione 
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— venga aggiunta anche una corrente di 
magnetizzazione alternata, la cui intesità 
venga ridotta gradatamente a zero prima 
che venga interrotta la corrente continua. 
In tal caso, la figura 2 mette in evidenza 
l’andamento della magnetizzazione perma¬ 
nente che risulta, in funzione di vari valo¬ 
ri di intensità della corrente alternata. 

Il ragionamento di cui sopra ci permet¬ 
te di accertare due argomenti importanti: 
in primo luogo, si è ottenuto un notevole 
aumento della sensibilità (ossia della ma¬ 
gnetizzazione risultante per un determina¬ 
to valore della corrente continua di ma¬ 
gnetizzazione), e — in secondo luogo — 
si è fatto in modo che la magnetizzazione 
risulti una funzione lineare dell’intensità 
della corrente continua. Di conseguenza, 
con questo sistema, è possìbile effettuare 
una registrazione indìstorta. 

Nell’esperimento citato, la córrente con¬ 
tinua rappresenta II segnale da registrare, 
mentre la corrente alternata rappresenta 
la corrente di pre-magnetizzazione. 

Occorre ora óonsiderare che, agli effetti 
della tecnica di registrazione dì impiego 
attuale, esiste solo una differenza rilevan¬ 
te: nel nostro esperimento, il campo ma¬ 
gnetico a corrente alternata diminuisce 
mentre il campo magnetico a corrente con¬ 
tinua rimane costante. Ciò premesso, se 
noi dovessimo usare una testina magneti¬ 
ca con nucleo ad anello in un registratore, 
per magnetizzare un pezzo di nastro che 
venga fatto scorrere davanti alla testina 
stessa, troveremmo che i campi magne¬ 
tici a corrente alternata ed a corrente con¬ 
tìnua si ridurrebbero a zero contempora¬ 
neamente. 

Se ora torniamo per un istante a consi¬ 
derare il sistema precedentemente citato 
della magnetizzazione mediante bobina 
percorsa da una certa corrente, e ripe¬ 
tiamo l’eseperimento, facendo però in mo¬ 
do che entrambi i campi magnetici dimi¬ 
nuiscano contemporaneamente, riscontre¬ 
remmo le curve illustrate alla figura 3. In 
esse si nota che, aumentando l’intensità 
della corrente alternata fino a un determi¬ 
nato punto, si ottiene lo stesso effetto pre¬ 
cedentemente citato, mentre — oltre il 
suddetto punto — l’ammontare della ma¬ 
gnetizzazione diminuisce. 


Questo procedimento di magnetizzazio¬ 
ne è equivalente a quanto accade in prati¬ 
ca in un registratore a nastro, in corrispon¬ 
denza delle frequenze gravi. Per le fre¬ 
quenze elevate — d’altro canto — il pro¬ 
cedimento diventa assai complicato, in 



Fig. 2 - Quando una pre-màgnetizzazione a corren¬ 
te alternata viene aggiunta con vari livelli alla com¬ 
ponente continua costituita dal segnale, si ottengo¬ 
no curve come quelle qui illustrate. In questo caso, 
la componente continua rimane costante mentre la 
componente alternata diminuisce. 



Fig. 3 - Grafico analogo a quello dì figura 2, ad 
eccezione del fatto che entrambe le componenti a 
corrente continua ed a corrente alternata diminui¬ 
scono, simulando ciò che accade in pratica in un 
registratore a nastro. 

quanto il campo magnetico a corrente con¬ 
tinua (costituito dal segnale) cambia di 
intensità, mentre una particella assai pic¬ 
cola di nastro passa davanti al traferro 
della testina di registrazione. Sotto que¬ 
sto aspetto, la figura 4 rappresenta l’anda¬ 
mento del segnale di uscita a 1.000 hertz, 
fornito da un registratore a nastro, alla ve¬ 
locità di 38 centimetri al secondo. Se si 
aumenta l’intensità della corrente di pre- 
magnetizzazione, l’ampiezza del segnale 
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di uscita aumenta fino al punto dì massi¬ 
ma sensibilità (corrispondente al punto 
di pre-magnetizzazione di picco), dopo di 
che qualsiasi eventuale aumento dell’in¬ 
tensità della corrente di pre-magnetìzza- 
zione determina una diminuzione di am¬ 
piezza del segnale di uscita. 

La scelta del valore ideale della corren¬ 
te di pre-magnetizzazione per il funziona- 
menta pratico di un registratgre a nastro 
dipende da diversi fattori, in quanto l’in- 



CORR. PRE-MAGN. dB 


Fig. 4 - L’ampiezza del segnale di uscita aumen¬ 
ta con l'aumentare dell’intensità della corrente di 
pre-magnetizzazione, fino ad un valore di picco. 
Superato tale valore, l'ampiezza del segnale di 
uscita comincia a diminuire. 

tensità della suddetta corrente non eser¬ 
cita un'influenza soltanto agli effetti della 
sensibilità, bensì interviene anche agli ef¬ 
fetti del responso alla frequenza e della 
distorsione, durante il medesimo proces¬ 
so dì registrazione. 

A questo punto, è bene mettere in evi¬ 
denza un dato di notevole importanza: tut¬ 
te le relazioni che si verificano in fatto di 
registrazione con pre-magnetizzazione di¬ 
pendono dallo spessore relativo del rive¬ 
stimento applicato sul nastro, nonché dal¬ 
la larghezza del traferro della testina di 
registrazione, e dalla lunghezza d’onda dei 
segnali registrati, infatti: 

— In genere, lo spessore del rivestimento 
del nastro è compreso tra 5 pm (per i 
nastri di durata tripla) e 12 pm per i 
nastri di tipo standard, fino ad un mas¬ 
simo di 22 pm per i naptri a forte se¬ 
gnale di uscita. Il rapporto tra lo spes¬ 
sore massimo e lo spessore minimo è 
di 4 a 1. 

— La larghezza del traferro della testina 
di registrazione è compresa tra 1,5 pm 
per le basse velocità di scorrimento. 


(nonché per i registratori nei quali la 
testina di registrazione agisce anche 
per la cancellazione), e 3 pm, per i re- ' 
gìstratori di tipo normale, fino a 25 pm, 
valore adottato esclusivamente nei re¬ 
gistratori dì tipo professionale. In que¬ 
sto caso, il rapporto tra il valore mas¬ 
simo e il valore mìnimo è di 16 a 1. 

— La lunghezza d’onda dei segnali regi¬ 
strati (data dal rapporto tra la velocità 
di registrazione e la frequenza del se¬ 
gnale registrato) è compreso tra un mi¬ 
nimo di 4 pm ed un massimo di 500 pm 
alla velocità di 4,76 centimetri al se¬ 
condo, per una gamma di frequenze 
compresa tra 12.000 hertz e 100 hertz, 
nonché da 25 pm a 10 pm alla velocità 
di 38 centimetri al secondo, per una 
gamma di frequenze compresa tra 
15.000 hertz e 40 hertz. In ogni caso, 
il rapporto tra le lunghezze d’onda è di 
2.500 a 1. 

All’epoca in cui la registrazione magne¬ 
tica era solo un’applicazione di carattere 
professionale, vale a dire quando si regi¬ 
strava alla velocità di 38 centimetri al se¬ 
condo, con uno spessore di rivestimento 
del nastro pari a 12 pm, con un traferro 
della testina dì registrazione pari a 25 pm, 
era possibile definire le relazioni generali 
tra le grandezze in gioco, e trarne le con¬ 
clusioni atte a determinare il funziona¬ 
mento più suddisfocente. Al giorno d’og¬ 
gi — invece — le cose non sono altrettan¬ 
to semplici. Dobbiamo perciò accontentar¬ 
ci di raggiungere determinati traguardi a 
seconda delle condizioni specìfiche, e dob¬ 
biamo semplicemente renderci conto che 
ad altre condizioni corrispondono altri da¬ 
ti ed altre conclusioni. 

Agli effetti pratici, sono importanti an¬ 
che le proprietà intrìnseche del particolare 
materiale magnetico usato per il rivesti¬ 
mento del nastro, le quali esercitano una 
certa influenza anche agli effetti del re¬ 
sponso alla frequenza, della distorsione, e 
del rapporto tra il segnale ed il rumore. 

EFFETTI DELLA PRE-MAGNETIZZAZIONE 
SUL RESPONSO ALLA FREOUENZA 

Per una registrazione sperimentale sen¬ 
za equalizzazione, occorre usare una testi¬ 
na di registrazione a corrente costante in 
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funzione della frequenza, per produrre un 
campo di registrazione dì intensità co¬ 
stante in funzione della frequenza del se- 



Fig. 5 - Rappresentazione grafica deirandamento 
dei segnaie di uscita in funzione dell’intensità 
della corrente di pre-magnetizzazione, in corrispon¬ 
denza di un certo numero di frequenze, impie¬ 
gando un sistema di registrazione senza equaliz- 
zazione. Il grafico illustra le variazioni che è neces¬ 
sario apportare alla corrente di pre-magnetiz¬ 
zazione, per ottenere la massima sensibilità nei 
confronti delle frequenze elevate. 


gnale registrato. Per ottenere invece una 
riproduzione sperimentale, sempre senza 
equalizzazione, occorre disporre di un se¬ 
gnale di uscita avente un’ampiezza propor¬ 
zionale all’intensità del flusso fornito dal 
nastro. 

Ad esempio, mediante una testina di ri¬ 
produzione con nucleo ad anello e a tra¬ 
ferro minimo esente da perdite, con l'ag¬ 
giunta di un amplificatore di integrazione a 
flusso costante, si constata che la ten¬ 
sione della testina aumenta di 6 dB per ot¬ 
tava. Tuttavia, il responso deM’amplìfìcato- 
re di integrazione diminuisce invece di 6 
dB per ottava; di conseguenza, i due ef¬ 
fetti si compensano a vicenda, per cui la 
tensione dì uscita risulta proporzionale al¬ 
l’intensità del flusso magnetico. 

Supponiamo di rappresentare grafica- 
mente l’andamento del segnale di uscita in 
funzione della corrente di polarizzazione, 
in corrispondenza di un determinato nu¬ 
mero di frequenze, così come si può osser¬ 
vare alla figura 5. In tal caso, notiamo 
quanto segue: 

— Per tutte le frequenze, riportate in Hz 
a destra di ogni curva, l’ampiezza del 
segnale di uscita aumenta con l’aumen¬ 
tare della corrente di polarizzazione, 
dopo di che diminuisce. 

— L’inrténsìtà della corrente che corri¬ 
sponde alla massima sensibilità è la 
medesima entro un’ampia gamma di 
frequenze di basso valore (lunghezze 
d’ondq notevoli), per cui — con l’au¬ 
mentare della frequenza (vale a dire 



FREQUENZA IN Hz 

Fig. 6 -, Responso alla frequenza con diversi valori 
di intensità della corrente di pre-magnetizzazione, 
per mettere in evidenza la necessità di introdurre 
un certo fattore di equalizzazione. 
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col diminuire della lunghezza d’onda) 
la massima sensibilità si presenta con 
correnti di intensità progressivamente 
minore. 



Fig. 7 - Grafico analogo a quello di figura 6, ma 
con le ampiezze dei segnali di uscita nei confron¬ 
ti delle frequenze gravi regolate al medesimo li¬ 
vello dei segnali a frequenza elevata.. 

I dati di cui sopra possono essere ri¬ 
prodotti graficamente sotto forma di re¬ 
sponso alla frequenza, così come sì osser¬ 
va alla figura 6, nella quale, come nelle al¬ 
tre due figure che seguono, la curva in 
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FREQUENZA IN Hz 

Fig. 8 - Anche questo grafico è analogo a quello di 
figura 6, ma — in questo caso — Tamplificatore è 
stato equalizzato per ottenere un responso uni¬ 
forme, mentre l'intensità della corrente di pre- 
magnetizzazione è stata regolata in modo da otte¬ 
nere la massima sensibilità nei confronti dei se¬ 
gnali a frequenza ridotta. 


tratto continuano è riferita àd una corren- 
te di polarizzazione di 0 dB, quella tratteg¬ 
giata corrisponde invece a —2,5 dB, quel¬ 
la a punti a + 2 dB, ed infine quella a punti 
e linee a — 5 dB. 

La caratteristica di responso general¬ 
mente in discesa mette in evidenza che il 
sistema implica la necessità di una certa 


equalizzazione, per compensare le perdite 
che si verificano nei confronti dì lunghezza 
d’onda minima. La figura 7 illustra invece 
il responso relativo, che verrebbe ottenu¬ 
to se il campo magnetico di registrazione 
venisse variato in modo da fornire la me¬ 
desima intensità del campo magnetico dei 
nastro in corrispondenza delle frequenze 
gravi, per ciascuna intensità della corren¬ 
te di pre-magnetizzazione. 

È facile riscontrare che, con valori ridot¬ 
ti della corrente di pre-magnetizzazione, sì 
ottengono le perdite minime nei confronti 
delle frequenze elevate, il che corrisponde 
alla necessità di una equalizzazione mìni¬ 
ma. Ne deriva che — soltanto dal punto 
di vista del responso alla frequenza — la 
pre-magnetizzrazione tale da ottenere la 
massima sensibilità in corrispondenza del¬ 
le frequenze elevate rappresenta la solu¬ 
zione migliore. Quando il sistema di regi¬ 
strazione viene equalizzato in modo da ot¬ 
tenere la massima sensibilità nei confronti 
delle frequenze gravi, qualsiasi variazione 
della pre-magnetizzazione determina una 
variazione corrispondente al responso 
equalizzato, così come si osserva alla fi¬ 
gura 8. Diminuendo la corrente di pre-ma¬ 
gnetizzazione, sì aumenta infatti il respon¬ 
so alle frequenze elevate, e viceversa. 


EFFETTI DELLA PRE-MAGNETIZ2AZTONE 
SULLA DISTORSIONE 

La figura 2 già citata mette in evidenza 
il fatto che, con minima polarizzazione del 
nastro, le curve risultano non lineari, men¬ 
tre con l’aumentare della polarizzazione 
esse acquistano una linearità progressiva¬ 
mente maggiore. La figura 9 fornisce la 
conferma di quanto sopra, mediante la mi¬ 
sura della distorsione per terza armonica 
che si verifica nei confronti dei segnali di 
frequenza ridotta. 

Naturalmente, le misure della distorsio¬ 
ne armonica al di sopra di un terzo dell’in¬ 
tera banda passante di un registratore so¬ 
no praticamente prive di significato, in 
quanto la distorsione (soprattutto per ter¬ 
za armonica) risulta eliminata. Tuttavia, è 
possibile misurare la distorsione per non 
linearità nei componenti delle frequenze 
elevate, mediante il metodo di intermodu¬ 
lazione CCIF. 
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A tale scopo, si fa uso di due note ad 
Alta Frequenza, costituite da segnali aven¬ 
ti la medesima ampiezza, che possono es¬ 
sere rappresentati dai simboli f ed f+Af- 

In pratica, se attribuiamo ad f il valore 
di 300 Hz, in tal caso le frequenze suddet¬ 
te possono essere rispettivamente di 
10.000 e 10.300 Hz. Ciò premesso, all’usci¬ 
ta possiamo cercare la componente di in- 
terrnodulazione di secondo ordine, pari ad 
f —Af. che in tal caso ammonterebbe a 
9.700 Hz. 

Questa frequenza viene determinata dal 
medesimo responso di frequenza non li¬ 
neare, che provoca la distorsione per ter¬ 
za armonica: tuttavia questa frequenza si 
trova aH'interno della banda passante del¬ 
l’intero dispositivo. 

La figura 10 illustra l’andamento del se¬ 
gnale di uscita per una distorsione di in¬ 
termodulazione del 2% in funzione della 
corrente di pre-magnetizzazione, per se¬ 
gnali di frequenza pari a 500 Hz (curva 
continua), 2.500 Hz, (curva tratteggiata), 
e 5.000 Hz (curva punteggiata), registrati 
con la velocitèr di 9,5 centimetri al secon¬ 
do, con un nastro di tipo standard, e con 
una testina a doppio impiego (registrazio¬ 
ne e cancellazione) avente un traferro di 
5 pm. L’intensità della corrente di prema¬ 
gnetizzazione corrispondente a 0 dB è 
quella che fornisce la massima sensibili¬ 
tà alla frequenza di 500 Hz. 

Quanto sopra dimostra la difficoltà che 
si incontra agli effetti del miglioramento 
del responso alle frequenze elevate, me¬ 
diante la diminuzione di intensità della cor¬ 
rente di pre-magnetizzazione. Il responso 
in corrispondenza di livelli bassi del se¬ 
gnale viene migliorato, come si osserva 
appunto alla citata figura 10, mentre l’am¬ 
piezza massima del segnale di uscita per 
una determinata distorsione in corrispon¬ 
denza delle frequenze centrali viene note¬ 
volmente diminuita. Ad esempio, facendo 
funzionare il registratore con una pre-ma¬ 
gnetizzazione corrispondente a — 3 dB, si 
ottiene un aumento del massimo segnale 
di uscita a 5 kHz pari almeno a 3 dB, ma 
si ottiene anche una diminuzione dell’am¬ 
piezza massima del segnale di uscita al¬ 
la frequenza di 500 Hz di circa 4 dB, il che 


comporta un’alterazione del rapporto se¬ 
gnale-rumore per le frequenze centrali, 
allo scopo di ottenere un funzionamento 
migliore nelle frequenze elevate. 
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Fig. 9 - Rappresentazione grafica di un esempio di 
distorsione per terza armonica con un segnale di 
frequenza assai ridotta. 

Prima di procedere, occorre però preci¬ 
sare che — adottando testine separate 
per la registrazione e per la riproduzione 
— questo problema viene notevolmente 
semplificato, sebbene non venga neutraliz¬ 
zato del tutto. 
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Fig. 10 - In questo caso è rappresentata la massi¬ 
ma uscita per 2% di distorsióne per intermodula¬ 
zione secondo il metodo CCIF. Se si riduce l’inten¬ 
sità della corrente di pre-magnetizzazione per mi¬ 
gliorare l’usoita sulle frequenze elevate, si ot¬ 
tiene una riduzione del segnale dì uscita alle fre¬ 
quenze gravi. 

EFFETTI DELLA PRE-MAGNETIZZAZIONE 
SUL SEGNALE DI USCITA 

Durante una registrazione, qualsiasi no¬ 
dulo presente nel materiale depositato sul 
nastro, come pure qualsiasi particella di 
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polvere, determina un certo allontanamen¬ 
to tra il nastro e le espansioni polari della 
testina, per cui — in pratica — si ottiene 
una diminuzione di intensità del campo 
magnetico di pre-magnetizzazione. 



100 1000 10000 


FREQUENZA IN Hz. 

Fig. 11 - Andamento del responso alla frequenza 
con segnali di livello elevato, illustrante le oscil¬ 
lazioni spurie che si ottengono al di sopra della 
frequenza di 8 kHz in un registratore funzionante 
alla velocità di 4,75 centimetri al secondo; con fre¬ 
quenza della corrente di. pre-magnetizzazione di 
67 kHz. 

Se quest'ultìma avviene ad un livello in¬ 
sufficiente (ad esempio a — 2 dB come nel 
caso illustrato alla figura 11], una piccola 
perdita di pre-magnetizzazione determina 
una notevole perdita agli effetti della sen¬ 
sibilità di registrazione, ed anche una no¬ 


tevole caduta dell’ampiezza del segnale 
di uscita per tutte le frequenze. D’altro 
canto, se il dispositivo funzionasse inve¬ 
ce con pre-magnetizzazione eccessiva (ad 
esempio a + 2 dB, come nel caso illu¬ 
strato alla figura 12), l’allontanamento del 
nastro dalle espansioni polari della testi¬ 
na determinerebbe sempre una diminuzio¬ 
ne del campo di pre-magnetizzazione, ma 
ciò provocherebbe come effetto seconda¬ 
rio un aumento della sensibilità di registra¬ 
zione, compensando così la riduzione e di¬ 
minuendo quindi il dislivello agli effetti 
del segnale di uscita. 

Da tutto ciò, risulta evidente che esi¬ 
stono due condizioni in antìtesi tra loro: il 
miglior responso con bassi livelli di regi¬ 
strazione impone un valore ridotto della 
corrente di pre-magnetizzazione: per con¬ 
tro, per ottenere la massima ampiezza di 
uscita in rapporto ad una determinata di¬ 
storsione, occorre una corrente di' pre-ma¬ 
gnetizzazione di intensità media, mentre 
se si desidera ridurre al minimo la varia¬ 
zione di ampiezza del segnale di uscita, oc¬ 
corre adottare una corrente di pre-magne¬ 
tizzazione dì intensità elevata. 

Nei registratori di tipo professionale, 
funzionanti a velocità elevata di scorri¬ 
mento del nastro e con testine separate 
per la registrazione e la riproduzione, il 
problema assume un'entità minima. In tal 
caso, il funzionamento migliore viene ot¬ 
tenuto regolando la corrente di pre-magne- 
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Fig. 12 - Distorsione per seconda armonica dovuta alla distorsione deila corrente di pre-magnetizzazione. 
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tizzazione tra 0 e + 2 dB di riferimento 
per la massima sensibilità alle frequenze 
gravi. Nei registratori di tipo domestico, 
funzionanti a bassa velocità e con testine 
a doppio uso, il conflitto esìste invece con 
tutta la sua importanza, per cui è indispen¬ 
sabile realizzare un compromesso. Sotto 
questo aspetto, i vari fabbricanti di regi¬ 
stratori si comportano in modo diverso 
l’uno dall’altro, e molto spesso l'aumento 
del responso alle frequenze elevate com¬ 
porta contemporaneamente una distorsio¬ 
ne elevata. 

LA FREQUENZA 
DI PRE-MAGNETIZZAZIONE 

La frequenza della corrente alternata di 
pre-magnetizzazione deve essere il più 
possibile elevata, per due motivi ben defi¬ 
niti. In primo luogo, un valore basso della 
suddetta frequenza determina un aumen¬ 
to del rumore dì fondo: con una veloci¬ 
tà del nastro pari a 18 centimetri al se¬ 
condo, l’impiego di una frequenza della 
corrente dì pre-magnetizzazione pari ap¬ 
prossimativamente a 100 kHz (o più) ri¬ 
duce tale rumore approssimativamente al 
minimo. In secondo luogo, in corrisponden¬ 
za di frequenze dì registrazione di valore 
elevato, la distorsione armonica che sì 
produce con forti livelli di registrazione a 
causa del nastro stesso e degli amplifica¬ 
tori di registrazione produce un battimento 
udibile con la frequenza di pre-magnetiz¬ 
zazione, e tale battimento viene registrato 
sul nastro. 

La citata figura 11 illustra un aspetto ti¬ 
pico del responso alla frequenza che è pos¬ 
sibile ottenere con livelli di registrazione 
elevati. Il responso oltre la frequenza dì 
8 kHz circa è — in pratica — costituito 
da una serie di battimenti. Per l’esattezza, 
questo grafico è riferito ad un registratore 
funzionante alla velocità di 4,75 centimetri 
al secondo, ed impiegante una corrente di 
pre-magnetizzazione avente la frequenza 
di 67 kHz. 

Questa difficoltà può essere particolar¬ 
mente fastidiosa se si tenta di effettuare 
registrazioni prelevando il segnale da un 
sintonizzatore funzionante a modulazione 
di frequenza sul sistema multiplex. In tal 
caso, all'uscita del sintonizzatore sono pre¬ 
senti entrambi i segnali alle frequenze dì 
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19 e 38 kHz, i quali possono essere regi¬ 
strati sul nastro. Se essi presentano una 
ampiezza notevole, si verifica il battimen¬ 
to nei confronti della corrente dì pre-ma¬ 
gnetizzazione. 
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Fig. 13 - Rappresentazione grafica del caso in cui 
si ottiene un certo livello di rumore nella regi¬ 
strazione, dovuto anche alla' distorsione della cor¬ 
rente di pre-magnetizzazione. 


A questo proposito, sono possibili nume¬ 
rose soluzioni, tra cui il miglioramento 
del filtraggio della portante multiplex nel 
sintonizzatore, e l’impiego di filtri passa- 
basso nel circuito di ingresso del registra¬ 
tore. Naturalmente, se il sintonizzatore 
multiplex è ben bilanciato, in modo che 
solo il segnale a 38 kHz risulti rilevante, la 
scelta della frequenza di 95 kHz per la cor¬ 
rente di pre-magnetizzazione farà sì che ì 
battimenti si trovino al di sopra della gam¬ 
ma delle frequenze udibili. 

Se la forma d’onda della suddetta cor¬ 
rente dì pre-magnetizzazione presenta una 
distorsione per armoniche di ordine pari, si 
ottiene la registrazione sul nastro dì un se¬ 
gnale a corrente contìnua. Ciò comporta lo 
sgradevole effetto di determinare una di¬ 
storsione per seconda armonica, come si 
può esservare appunto alla figura 12. In tal 
caso, si aggiunge anche un rumore tipico 
del nastro, così come si può osservare alla 
figura 13. Tale rumore consiste in scric¬ 
chiolìi e tonfi, provocati da irregolarità 
inevitabili nel rivestimento applicato sul 
nastro. Di conseguenza, la qualità del na¬ 
stro assume un’importanza notevole. 

Quando la corrente di pre-magnetizza¬ 
zione viene accoppiata in modo capacitivo 
alla testina di registrazione, viene automa¬ 
ticamente eliminata qualsiasi componen¬ 
te media a corrente continua. Sfortunata¬ 
mente, l'ampiezza di picco della pre-ma- 
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gnetizzazione può essere del pari asim¬ 
metrica, il che determina ancora la pre¬ 
senza di un flusso a corrente continua nel 
nastro. 


in serie ai due emettitori (entrambe del 
valore di 33 ohm) vengono aggiunte per 
bilanciare il guadagno da parte dei due 
transistori, allo scopo di ridurre ulterior- 



Fig: 14 - Esempio tipico di circuito oscillatore per la produzione della corrente dì pre-magnetizzazìone, 
funzionante a transistori. Al punto A viene applicato il segnale a Bassa Frequenza equalizzato prove¬ 
niente dell'amplificatore a corrente costante. Il potenziometro P permette dì regolare II livello della cor¬ 
rente, ed infine TEC e TER rappresentano rispettivamente la testina di cancellazione e la testina di regi¬ 
strazione. 


Il circuito oscillatore adatto alla produ¬ 
zione della corrente di pre-magnetizzazio- 
ne, illustrato alla figura 14 consiste in un 
normale multivibratore di tipo astabile, 
provvisto di trasformatore con presa cen¬ 
trale, in sostituzione del normale sistema 
di accoppiamento di collettore a resisten¬ 
za e capacità, che viene aggiunto per com¬ 
pletare il circuito risonante in parallelo col 
trasformatore. Questo circuito sintonizza¬ 
to non soltanto stabilisce il valore della 
frequenza di oscillazione, ma rende anche 
sinusoidale il segnale prodotto. 

In esso, al punto A viene applicato il se¬ 
gnale equalizzato proveniente dall’ampli¬ 
ficatore a corrente costante. L1 ed L2 co¬ 
stituiscono la trappola per la corrente di 
pre-magnetizzazione, e P serve per regola¬ 
re l’ammontare di quest’ultima. 

Dal momento che il circuito è del tipo 
funzionate in controfase, le armoniche di 
ordine pari, che determinano fenomeni di 
distorsione e intereferenze rumorose, ven¬ 
gono notevolmente ridotte. Le resistenze 


mentè la produzione di armoniche di ordi¬ 
ne pari. 

CONCLUSIONE 

Non è certamente la prima volta che ci 
occupiamo su queste pagine dei proble¬ 
mi relativi alla pre-magnetizzazione del 
nastro, soprattutto nelle indagini compiute 
agli effetti della qualità dei registratori di 
tipo commerciale. Naturalmente, nel cam¬ 
po dell’alta fedeltà, il valore e l’intensità 
della suddetta corrente sono di importan¬ 
za fondamentale agli effetti del responso 
e della stabilità di funzionamento. 

Sebbene questa nota non tragga conclu¬ 
sioni dirette, si ritiene però di aver fornito 
al iettore quegli elementi che consentono 
di giudicare — a seconda della caratteri¬ 
stiche intrinseche del registratore, della 
qualità del nastro e della sua velocità di 
scorrimento — quali siano i valori ideali 
dell’ampiezza e della frequenza da attri¬ 
buire alla corrente, per ottenere il risul¬ 
tato più soddisfacente. 
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nntn che I oscilloscopìo, fra tutti gli 
strumenti di misura, è quello più impie¬ 
gato. in quanto rende visibìli i fenomeni 
elettrici che avvengono nel circuito che 
si sta provando. Per rendere più comple¬ 
to, se così si può dire, il funzionamento 
di un oscilloscopio si può aggiungere que¬ 
sto commutatore elettronico, che rende 
possibile l’osservazione contemporanea 
di due fenomeni diversi riferiti allo stesso 
circuito di prova. 

Molto spesso è interessànte poter ren¬ 
dersi conto visualmente della deformazio¬ 
ne che subisce un segnale periodico quan¬ 
do attraversa un circuito rispetto al se¬ 
gnale applicato all’ingresso. Non avendo 
il commutatore elettronico, per poter con¬ 
statare ciò, sarebbe necessario avere due 
oscilloscopi con conseguente raddoppio 
della spesa, oppure constatare un feno¬ 
meno alla volta collegando prima l’in¬ 
gresso e poi dopo aver constatato que¬ 
sti collegamenti, collegare l’uscita. Que¬ 
sto metodo però presenta degli inconve¬ 
nienti in quanto è molto facile commette¬ 
re degli errori di valutazione perchè si de¬ 
vono ricordare le forme esatte del segnale 
presente all’ingresso. Spesso, durante 
queste misure, è necessario anche agire 
sui comandi del circuito per ottenere la 
forma d’onda voluta e questo complica 
ancora di più le cose. 

Come si può facilmente capire lapplì- 
cazione del commutatore elettronico al- 
Toscilloscopio semplifica il lavoro in quan¬ 
to permette l’osservazione istantanea dei 
due segnali. 


Descriviamo in questo articolo un 
commutatore elettronico adatto ad 
aumentare le possibilità del vostro 
oscilloscopio grazie alle sue doti 
elettriche. Nel corso deH’articolo 
daremo alcuni cenni sull'Impiego del 
commutatore, quindi la spiegazione 
dello schema elettrico e del suo 
funzionamento ed infine la realizza¬ 
zione pratica. 


Esempio d’impiego 

Pensiamo che l’esempio più evidente 
per spiegare il funzionamento pratico del 
commutatore elettronico, sia quello rela¬ 
tivo al suo accoppiamento ad un amplifi¬ 
catore di bassa frequenza. Per rendere più 
evidente la spiegazione, ci si riferisca alla 
fig. 1. Come si può vedere, si deve colle¬ 
gare un generatore di bassa frequenza 
aH’ingresso dell’amplificatore in prova e 
contemporaneamente all’ingresso 1 del 
commutatore elettronico. L’uscita dell’am¬ 
plificatore (dopo aver tòlto l’altoparlante 
ed aver collegato al suo posto una resi¬ 
stenza di valore equivalente) viene inviata 
all’ingresso 2 del commutatore. Infine 
l’uscita del commutatore viene collegata 
alle placche di deviazione verticale del¬ 
l’oscilloscopio. Dopo aver effettuato tutti 
questi collegamenti dovrebbero apparire 
simultaneamente sullo schermo dell’oscil- 
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loscopio le due curve corrispondenti ai 
segnali di ingresso e di uscita presenti 
suM’amplificatore in prova. In questo modo 
è molto più semplice poter valutare il va¬ 
lore di amplificazione e soprattutto la per¬ 
centuale di distorsione. 

Principio di funzionamento 
del commutatore elettronico 

Il pricipio di funzionamento su cui si 
basa il commutatore elettronico è piutto¬ 
sto semplice e consiste nell’applicare in 


meccanico, ma questo in pratica non è at¬ 
tuabile in quanto un commutatore mecca¬ 
nico non dà delle commutazioni regolari e 
rapide. 

Di conseguenza è consigliabile senza 
dubbio utilizzare un commutatore elettro¬ 
nico, che può rispondere a tutti i suddetti 
requisiti. 

In fig. 2 è riportato lo schema elettrico 
del commutatore elettronico che stiamo 
per descrivere. Come si può vedere esso 


Commutatore 

Seti aratore B.F. elettronico Oscilloscopio 



Amplificatore B.F. 


Fig. 1 - Circuito a blocchi 
per l'utilizzazione del com¬ 
mutatore elettronico. 


modo alternato alle placche di deviazione 
verticale i due segnali separatamente. 
Quando sulle placche di deviazione viene 
inviato il segnale 1 , sullo schermo dello 
oscilloscopio si formerà una frazione della 
traccia che corrisponde a questo segnale: 
poi quando viene inviato sulle placche di 
deviazione il segnale 2 , sullo schermo si 
avrà una frazione di questo segnale. 

Dopo di questa prima fase, si avrà 
sempre un susseguirsi alternato dei due 
segnali e se questa successione sarà ab¬ 
bastanza rapida il nostro occhio non farà 
in tempo a distinguere l'intervallo di tem¬ 
po fra un segnale e l'altro e si avrà così 
l'impressione della simultaneità dell'im- 
magine. 

Per poter attuare questo scambio pe¬ 
riodico dei segnali sulle placche di de¬ 
viazione deN'oscilloscopio si può pensare 
in un primo momento ad un commutatore 


è equipaggiato di due valvole ECHI81 
(triodi - esodi), di cui la parte esodo di 
ciascuna viene usata come amplificatrice. 
L'ingresso 1 viene collegato alla griglia 
di comando del primo esodo ECH81 (1) 
per mezzo di un condensatore da 0,1 pF 
e di un potenziometro da 500.000 ;fl, que¬ 
st'ultimo serve per regolare il livello di 
uscita del commutatore. Per l'ingresso 2 
si effettua un montaggio identico in modo 
da avere i due ingressi uguali. Come si 
può vedere sullo schema, la polarizzazio¬ 
ne delle due valvole viene fatta per mezzo 
di due resistori da 470 il non disaccop¬ 
piati. Le resistenze di carico anodico han¬ 
no un valore di 22 kil e vengono collegate 
alle prese di uscita per mezzo di un con¬ 
densatore da 0,1 pF. Osservando lo sche¬ 
ma, si può vedere che fra le griglie scher¬ 
mo dei due esodi è collegato un potenzio¬ 
metro P 4 da 100 kil, il cursore di questo 
potenziometro è collegato alla linea di al- 
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ta tensione per mezzo di una resistenza 
da 10 kfl; il compito di questo circuito 
verrà preso in considerazione in un se¬ 
condo tempo. Le griglie schermo dei due 
esodi sono disaccoppiate dal lato di mas¬ 
sa per mezzo di dlie condensatori da 
32 pF. 

Il principio su cui si basa il commutato¬ 
re è quello di poter bloccare e sbloccare 
periodicamente i due esodi in modo tale 



Fig. 3 - Esempio di cablaggio della piastrina da 
mettere sopra il commutatore dì gamma. 

che quando uno è bloccato l’altro condu¬ 
ce, naturalmente quando i segnali da os¬ 
servare sono applicati ai due ingressi. Sì 
può affermare che queste due valvole fun¬ 
zionano come un commutatore, in quan¬ 
to quando una è bloccata, si ha l'interru¬ 
zione del circuito compreso fra l’ingresso 
e l’uscita, mentre l’altra valvola che con¬ 
duce, stabilisce un collegamento fra l’in¬ 
gresso e l’uscita. 

La funzione del blocco e dello sblocco 
viene effettuata per mezzo dei due triodi 
che sono collegati fra di loro in modo da 
formare un multrvibratore. I circuiti ano¬ 
dici di questi triodi hanno come carico 


una resistenza da 10 kn. Sul circuito di 
griglia viene inserito invece una rete di 
resistenze collegate in serie aventi cia¬ 
scuna un valore di 40 kfl e 220 kn e inol¬ 
tre un potenziometro da 1 MH. 

Per rendere possibile il funzionamento 
dì questo multìvibratore, è necessario in¬ 
serire fra la grìglia del trìodo 1 e la plac¬ 
ca del triodo 2 un condensatore di accop¬ 
piamento, questo naturalmente deve esse¬ 
re fatto anche fra la griglia del trrodo 2 
e la placca del trìodo 1. 

Per rendere più completo il circuito, si 
sono inseriti per ogni rete, quattro con¬ 
densatori da 220 pF, 470 pF, 1 nF e 10 nF 
che possono essere selezionati per mez¬ 
zo di un commutatore a quattro gamme, 
due vie; con questo sistema si possono 
scegliere ben quattro gamme dì frequen¬ 
za e si può così coprire una gamma da 
30 Hz a 20.000 Hz. Il potenziometro dop¬ 
pio P 2 inoltre permette dì ottenere una re¬ 
golazione contìnua della frequenza per 
ogni gamma scelta. Grazie a questo sem¬ 
plice circuito si può adattare in modo per¬ 
fetto il ritmo della commutazione alle ca¬ 
ratteristiche proprie dei segnali sotto os¬ 
servazione. 

Gli impulsi prelevati nei punti comuni 
del commutatore dì gamma vengono por¬ 
tati alle griglie 3 dei due esodi per mezzo 
dei circuiti formati dal condensatore da 
0,1 [xF, dalla resistenza di fuga da 4,7 Mft 
e dalla resistenza da 1 MH. Questi due 
circuiti creano una polarizzazione negati¬ 
va che ha come effetto, di bloccare alter¬ 
nativamente i due esodi, provocando così 
l’effetto di commutazione voluto. Siccome 
la resistenza da 470 fi posta sul catodo 
viene percorsa dalla corrente del triodo 
conduttore, che forma il multìvibratore, 
si ha una caduta di tensione elevata e di 
conseguenza la polarizzazione viene mag¬ 
giormente accentuata. 

I potenziometri da 100 kn posti sui cir¬ 
cuiti di griglia schermo degli esodi per¬ 
mettono di aumentare 0 diminuire con¬ 
temporaneamente il potenziale dei due se¬ 
gnali, modificando così i tempi di bloc¬ 
caggio e di conduzione. In questo modo 
si può modificare il tempo di intervallo fra 
i due oscillogrammi. In molti casi è neces¬ 
sario avere una sincronizzazione, a que¬ 
sto scopo il segnale viene applicato alla 
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grìglia del triodo ECH81 (2) per mezzo 
dì un condensatore da 100 pF. Passando 
ora ad esaminare il circuito di alimenta¬ 
zione, si può vedere che il trasformatore 


Realizzazione pratica 

Dopo aver visto il principio di funzio¬ 
namento del commutatore passiamo ora 
alla sua realizzazione pratica. Per prima 



Fig. 4 - Esempio di realizzazione del pannello frontale deH’apparecchìo e del telaio. 


ha il primario universale e il secondario 
ad alta tensione deve dare 2x280 V. La 
tensione raddrizzata è ottenuta per mezzo 
della valvola EZ 80, mentre il filtraggio 
viene effettuato dal circuito formato dalla 
resistenza da 1500 X2 e dai due condensa¬ 
tori da 32 piF. 


cosa consigliamo di montare ì condensa- 
tori che permettono la scelta delle gamme 
dì frequenza su una piastrina di bachelite 
munita di 8 pagliette ciascuna. In fig. 3 è 
riportato un esempio dì montaggio dì tale 
piastrina sulla quale si vedono gli otto 
condensatori che compongono il circuito. 
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Questa piastrina va infine fissata sulla 
parte posteriore del commutatore a due 
sezioni, quattro posizioni, per mezzo dì 
tubetti metallici filettati che fanno da 
supporto. Come si può vedere in fig. 3 ia 
piastrina deve occupare la posizione indi¬ 
cata con il tratteggio. 

Dopo aver montato la piastrìfià, si può 
procedere al collegamento elettrico fra 
la piastrina e il commutatore. 

Il telaio metallico sul quale si effettua 
il montaggio del circuito dovrebbe avere 
approssimativamente le dimensioni dì 
260 X 140 X 60mm: sulla parte anteriore, si 
deve fissare un pannello rettangolare di 
circa 275x200 mm. In fig. 4 abbiamo ri¬ 
portato un esempio dì realizzazione dove 
sì possono vedere il telaio e la parte fron¬ 
tale, Sul telaio vero e proprio si montano 
gli zoccoli delle valvole, i condensatori 
elettrolitici e il trasformatore d’alimenta¬ 
zione. Per facilitare il montaggio degli al¬ 
tri componenti è consigliabile mettere del¬ 
le basette di ancoraggio sulla parte infe¬ 
riore del telaio. 

Sul pannello frontale si devono montare 
i due potenziometri dì regolazione, l’in¬ 
terruttore, la lampadina spia e il commu¬ 
tatore di gamma. Sulla parte inferiore del¬ 
lo stesso pannello frontale sì devono in¬ 
vece montare i potenziometri di livello e 
le varie prese isolate d’ingresso, di uscita 
e di sincronizzazione. 

Dopo il montaggio meccanico dei com¬ 
ponenti suddetti si passa al cablaggio ve¬ 
ro e proprio: a questo scopo consigliamo 


di fare innanzi tutto il collegamento di 
massa per mezzo di un filo nudo stagnato, 
al quale dovranno riferirsi tutte le masse 
del circuito. A questo filo di massa vanno 
saldati i tubetti centrali degli zoccoli delle 
valvole, ì terminali corrispondenti ai cur¬ 
sori del potenziometro e così vìa. Dopo i 
collegamenti di massa, è consigliabile ef- 
effettuare i collegamenti dì accessione dei 
filamenti delle valvole e della lampadina. 

Sì passa quindi al collegamento dei va¬ 
ri componenti, effettuando per prima cosa 
il collegamento dei condensatori da 0,1 pF 
fra le prese d’ingresso l e l e i rispettivi 
potenziometri di livello: utilizzando poi del 
cavetto schermato, si col legano i cursori 
di questi due potenziometri ai piedini 2 
della ECI-181, mentre le guaine metalliche 
vengono saldate a massa e sui conteni¬ 
tori metallici dei potenziometri. In que¬ 
sto modo si prosegue all’intero cablaggio 
del circuito che non staremo a spiegare 
punto per punto, in quanto è facilmente 
attuabile seguendo lo schema elettrico. Al 
termine del cablaggio, sì deve collegare 
il cordone dì alimentazione dì rete all’in¬ 
terruttore. A questo punto prima dì inse¬ 
rire la tensione, consigliamo di effettuare 
un ulteriore controllo a tutto il circuito 
per maggior sicurezza. 

Quando si sarà constatato che l’appa¬ 
recchio funziona regolarmente sì potrà in¬ 
serire tutto il circuito in un contenitore 
metallico avendo cura dì lasciare sulla 
parte posteriore una apertura che permet¬ 
te una discreta aerazione. 
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In precedenza abbiamo illustrato brevemente 
il funzionamento del generatore di arcobaleno 
Philips PM 5507. in questo secondo articolo 
ci soffermeremo su alcuni tipici impieghi di 
questo interessante strumento. 

TARATURA DELLA SEZIONE 
COLORE DEL TELEVISORE 


STRUMENTI 
E MISURE 
DI 

LABORATORIO 


generatore di 

arcobaleno 


C 

X-/ ome già accennato, gli impieghi del 
generatore PM 5507 possono suddividersi 
in tre gruppi: 

1) Controllo e, se è necessario, rialli¬ 
neamento del ricevitore in casa dell’u¬ 
tente. 

2) Dimostrazione del funzionamento 
del ricevitore nei periodi in cui non viene 
trasmesso il monoscopio. 

3) Messa a punto della sezione-colore 
del ricevitore. 

Controllo in casa del cliente 

Come già detto, i controlli da effettuare 
in casa del cliente sono ì seguenti: 

Purezza dei colorì 

Mettere il PM 5507 in posizione « arco¬ 
baleno ». Inserire il « killer » del colore 
del ricevitore. Bloccare due cannoni del 
cinescopio (quelli del verde e del blu). 
La purezza dei colori viene controllata sul 


terzo colore e cioè sul « rosso » in quanto 
per ottenere questo colore si richiede una 
corrente del fascette più intensa e quindi 
se lo spot non è centrato sul punto di fo¬ 
sforo del rosso molto facilmente andrà a 
colpire i bordi dei puntini del verde e del 
blu vicini producendo « un rosso sporco » 
facilmente rilevabile. 

Messa a punto della scala dei grigi 

Dopo aver regolato le intensità dei fa- 
scetti dei tre cannoni in modo da dare 
un’immagine bianca e nera (con il PM 5507 
in posizione arcobaleno e il « killer del 
colore » del ricevitore inserito) è possi¬ 
bile controllare se la scala dei grigi si 
mantiene tale al variare della ampiezza 
del segnale video fornito dal PM 5507. 

Linearità e ampiezza della deflessione 

Per questa messa a punto il PM 5507 
fornisce un’immagine a reticolo che ser¬ 
ve molto bene per mettere a punto l’am¬ 
piezza e la linearità delle due deflessioni. 
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Convergenza statica e dinamica 

Per la convergenza statica il PM"5507 
fornisce un’immagine a puntini. Per la 
convergenza dinamica si usa di solito la 
immagine a reticolo. I regolatori sui quali 
agire per la messa a punto di questi due 
tipi di convergenza sono indicati nei ma¬ 
nuali di istruzioni in dotazione a ciascun 
ricevitore. 


giorno il monoscopio del colore, risulterà 
molto utile per « dimostrare » il funziona¬ 
mento del ricevitore, l’arcobaleno « ga- 
ted » fornito dal generatore PM 5507. 

IL GENERATORE DI ARCOBALENO NEL 
LABORATORIO TVC 

L’immagine a reticolo fornita dal PM 
5507 può essere usata per misure « di ser- 



Fig. 12 - Schema a blocchi del canale di crominanza dì un ricevitore TVC. 


La messa a punto della convergenza 
può stancare la vista, specialmente quan¬ 
do è la prima volta che sì effettua. Per 
evitare ciò è necessario che Timmagine 
a punti o a reticolo sia esente da sfarfal¬ 
lio e sia stabile. Ciò si ottiene sottraendo 
gli impulsi dì sincronismo verticali e oriz¬ 
zontali dalla frequenza-differenza dei due 
cristalli incorporati. Oltre a ciò, due cir¬ 
cuiti flip-flop aggiuntivi fanno sì che ven¬ 
gano « inscritte » soltanto delle linee in¬ 
tere orizzontali. 

Controllo generale del colore 

Il funzionamento di tutti i circuiti del ri¬ 
cevitore può essere controllato con l’im¬ 
magine arcobaleno « gated » (a pezzetti). 

Dimostrazione del funzionamento 
del ricevitore 

Siccome, almeno inizialmente, il tra¬ 
smettitore non irradierà per molte ore del 


vizio » sia dei ricevitori in bianco e nero 
sia per effettuare misure e controlli nel 
canale dì amplificazione del segnale di lu¬ 
minanza dei ricevitori a colori. Siccome 
queste misure di servizio sono molto no¬ 
te non ci soffermeremo a descriverle. 

È per le misure da fare nella sezione del 
colore o di crominanza che rìmmagìne ad 
« arcobaleno » mostrerà tutta la sua uti¬ 
lità. 

Ecco alcune misure che possono essere 
effettuate: 

1. Messa a punto della linea di ritardo. 

2. Accordo dei demodulatori sincroni. 

3. Messa a punto delle matrici. 

Messa a punto del circuito della linea di 
ritardo 

Dopo aver controllato l’amplificazione 
del segnale dì crominanza effettuata dal 
relativo amplificatore misurando le am- 
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piezze di questo segnale sul punto 1 di 
fig. 12 si collega ai punti 2 e 3 un oscillo¬ 
scopio a doppio fascetto. In questi punti 
Tampiezza e la fase del segnale ritardato 
debbono essere identiche a quelle del se¬ 
gnale non ritardato. 


Come detto sopra, le frequenze di que¬ 
sti due segnali differiscono dalla frequen¬ 
za della sottoportante del colore (4,433619 



Fig. 13a - 1 segnali diretto (non ritardato) e ritar¬ 
dato sono in fase ed hanno ampiezza corretta. 



Fig. 13b - I segnati diretto (non ritardato) e ritar¬ 
dato sono fuori fase ma hanno ampiezza corretta. 


vede che la sottoportante viene soppres¬ 
sa durante il tempo di spegnimento di ri¬ 
ga. Se il tempo di ritardo della linea non 
corrisponde esattamente al tempo di 
scansione di una riga [64 [jis) i punti-zero 
dell’inviluppo avranno in due righe suc¬ 
cessive posizioni diverse (vedi fig. 13b]. 
Questo inconveniente può essere elimi¬ 
nato mettendo a punto la « fase » (vedi 
fig. 12]. 



Fig. 13c - I segnali diretto (non ritardato) e ritar¬ 
dato sono in fase ma hanno ampiezze non giuste. 



Fig, 13d - Come in fig. 13a ma « espansa » oriz¬ 
zontalmente. 


MHz) di un valore pari alla frequenza di 
riga (15625 Hz). Se, per una data riga, la 
frequenza del segnale ritardato è 4,449244 
MHz, quella del segnale non ritardato sa¬ 
rà 4,417994 MHz. Per la riga successiva 
avremo una situazione contraria. Quando 
questi due segnali vengono sommati (o 
sottratti) si ottiene un segnale con fre¬ 
quenza di 4,433619 MHz. La forma di que¬ 
sto segnale è indicata in fig. 13a, dove si 


È anche possibile che l’attenuazione 
della linea di ritardo vari nel tempo, ed 
allora si ha il segnale della fig. 13c. Ciò 
può essere eliminato regolando nuova¬ 
mente « lampiezza » del segnale non ri¬ 
tardato 0 diretto (fig. 12). Per una mag¬ 
giore accuratezza della messa a punto fi¬ 
nale, roscìllogramma può essere « ingran¬ 
dito » orizzontalmente in corrispondenza 
del punto zero (fig. 13d). 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 11 - 1968 


1957 




















































Fig. 14a - Demodulatori di ricevitore PAL con 
errore di quadratura. 



Fig. 14b - Demodulatori con differenza di fase di 
90^ non giusta. 



Fig. 14c - Demodulatori perfettamente messi a 
punto. 

Messa a punto dei demodulatori sincroni 

Per accordare i demodulatori sincroni, 
l’oscilloscopio a doppia traccia deve es¬ 
sere collegato ai punti 4 e 5 di fig. 12, 
mentre la linea di ritardo deve essere cor¬ 
tocircuitata. La staratura dei due demodu- 





Fig. 15a - Relazione di ampiezza tra le componenti 
(R-Y) e (V-Y). 



Fig. 15b - Relazione dì ampiezza tra le componenti 
(R-Y) e (B-Y). 


latori può presentarsi sotto due forme. La 
fase deH'oscillatore locale della sottopor¬ 
tante può differire da quella del genera¬ 
tore ed allora sì ha un oscillogramma co¬ 
me quello indicato in fig. 14a. Oppure può 
capitare che l’angolo di fase tra i due se¬ 
gnali di sottoportante che « entrano » in 
ciascun demodulatore non sìa esattamen¬ 
te 90° (non sono in quadratura) come 
appunto indicato nell’oscillogramma dì 
fig. 14b. Queste differenze di fase di dif¬ 
ferente natura possono essere eliminate 
separatamente dopodiché si otterrà lo 
oscillogramma di fig. 14c. 

Messa a punto della matrice del verde 

La matrice del verde (V-Y) può essere 
controllata misurando le ampiezze e le 
fasi delle onde sinusoidali nei punti 6, 7 e 
8 di fig. 12. Se là matrice (V-Y) e gli am¬ 
plificatori (R-Y) e (B-Y) sono corretta- 
mente messi a punto le ampiezze dei rela¬ 
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tivi segnali staranno tra loro nelle propor¬ 
zioni dì 1,14 : 0,7 : 2,03 rispettivamente 
per i segnali R-Y, V-Y e B-Y (fig. 15a - 15b). 

Lo zero del segnale (V-Y) deve inoltre 
trovarsi in un punto corrispondente ad un 
terzo della distanza tra ì punti zero dei se¬ 
gnali (R-Y) e (B-Y). Questa posizione può 
essere facilmente controllata con la scala 
millimetrata che si trova sullo schermo 
deH’oscilloscopio. 



Fig. 16 - Gli strumenti indispensabili per ii con¬ 
trollo di un televisore a colori. 


CONCLUSIONE 

Abbiamo visto che l’immagine dell’arco¬ 
baleno fornita dal generatore PM 5507 e 
un oscilloscopio a doppia traccia (del ti¬ 
po PM 3230) trasformano tutte le misure 
di controllo del canale di crominanza dì 
un ricevitore TVC in semplici misure dì 
ampiezza o di fase di segnali sinusoidali. 
Ma questi sistemi di misura sono già noti 
al tecnico TV. Sì tenga presente inoltre 
che il sistema dì controllo dei segnali del 
canale di crominanza mediante un genera¬ 
tore di arcobaleno è largamente usato ne¬ 
gli USA che noi dobbiamo tener sempre 
d’occhio in quanto hanno già dietro le spal¬ 
le una esperienza ultradecennale nel cam¬ 
po dell’assistenza dei televisori a colori. 

L.C. 

(da « Electronic Measuring and Microwave Note- 
Philips ») 
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INCREDIBILMENTE 


■LI 

1 

i 



1 B 

m 



beomaster 900 K 


za/0685-02 


beogram 1000-Vi 


ra/0340-00 


Amplificatore-sintonizzatore stereo 
AM/FM 

Interamente transistorizzato. Munito di due alto- 
parlanti. Ingressi per registratore e giradischi 
[ndicatore automatico di sintonia ed AFC 
Decoder stereo incorporato. 


Sezione Amplificatore 

Potenza d'uscita musicale per canale: 8W 
Risposta di frequenza: 60 -i- 15.000 Hz 
Sensibilità: 500 mV 
Distorsione armonica: 1 % 

Impedenza; 3<5 H 


Giradischi stereo 

4 velocità 

Braccio in lega leggera bilanciato 

Pressione d'appoggio regolabile da 0 h- 4 g 

Corredato di cartuccia stereo tipo SP7 

Preamplificatore incorporato 

Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz 

Uscita a 1 kHz: 0,5 V 

Distorsione: > 0*5 % 

Alimentazione: 220 V • 50 Hz 


Sezione Sintonizzatore 

Entrata d’antenna: 75 SJl 
Gamma di frequenza: FM 88 -f- 108 MHz 

OC 1.550 -- 4.000 kHz 

OM 520 1.600 kHz 

OL 147 ^ 320 kHz 

Risposta di frequenza: 60 -i- 15.000 Hz 
Distorsione armonica: 1 % 

Alimentazione: 220 ^ 240 V 



COMPLESSO 
DI CLASSE 
A SOLE 149.000 lire 



Riportiamo in questo articolo alcuni montaggi 
particolari dei relè, quaii ad esempio il funzio¬ 
namento momentaneo, il dispositivo di chiu¬ 
sura, Toscillatore a relè che pensiamo possa¬ 
no interessare a quella parte dei nostri lettori 
che si occupano dei montaggi equipaggiati 
con relè. 


I Parte 


ELETTRONICA 

INDUSTRIALE 


MONTAGGI SPECIALI 

DEI RELE 


necessario prima di tutto ricordare 
che i relè, quando vengono utilizzati nei 
circuiti di telecomando non funzionano 
solo per chiudere o per aprire dei circuiti, 
ma possono anche oscillare, funzionare in 
senso alternato, chiudere o aprire i loro 
contatti più 0 meno lentamente del nor¬ 
male; inoltre è anche possibile aggiungere 
degli elementi addizionali al circuito dove 
vengono montati in modo da poter ottenere 
i risultati desiderati. 

Con l’avvento dei semiconduttori, si è 
sempre più portati allabbandono dei relè 
elettromeccanici a favore dei relè formati 
da veri e propri circuiti a semiconduttore 
che non presentano più il difetto di avere 
contatti mobili e quindi sono meno sog¬ 
getti ad usura. 

Il compito abituale di un relè è quello 
di poter aprire o chiudere a distanza un 
circuito avente un carico di diversi Watt 
con una potenza molto bassa, anche del¬ 
l’ordine di una frazione di Watt. 

In altri casi, come per esempio in tele¬ 
fonia, i relè, funzionando con velocità mol¬ 
to lente, superiori a 5/100 di secondo, 
svolgono lo stesso compito svolto dai tubi 
a vuoto 0 dai transìstor. Ricordiamo a 


questo punto che in numerosissimi casi, 
i relè elettromeccanici possono sostituire 
interi circuiti elettrici, permettendo un no¬ 
tevole risparmio sul costo dell’apparec- 
chiatura e allo stesso tempo semplifican¬ 
do di gran lunga il circuito. 



Fig. 1 - Circuito per il funzionamento momentaneo 
del relè. 


L'applicazione pratica dei relè interessa 
un campo talmente vasto che non cì è pos¬ 
sibile riportare tutti i possibili impieghi 
e quindi ci limiteremo a riportarne alcuni. 

Relè a funzionamento momentaneo 

Nella maggior parte dei circuiti di co¬ 
mando, il circuito -interessato dall’azione 
del relè deve essere chiuso o aperto in un 
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tempo molto breve; si usano perciò dei 
relè a limitazione, il funzionamento dei 
quali dipende dalla velocità di carica di 
un condensatore attraverso la resistenza 



Fig. 2 - Circuito adatto ad ottenere un funziona¬ 
mento più rapido. 


Nella pratica comune è possibile sem¬ 
plificare i calcoli utilizzando la formula 
semplificata. 

T = Rr C 



e le bobine di eccitazione dalla corrente 
che circola nel relè. 

In fig. 1 abbiamo riportato un circuito 
semplificato per spiegare il funzionamen¬ 
to: quando il contattore è chiuso, la cor¬ 
rente che attraversa l’avvolgimento ca¬ 
rica il condensatore (in quel momento 
scarico) ed eccita la bobina del relè e il 
circuito magnetico, questo provoca l’at¬ 
trazione deH’armatura del relè verso il 
basso. AH’aumentare della carica del relè, 
si ha una progressiva diminuzione della 
tensione ai capi deH’avvolgimento. L’ar¬ 
matura mobile viene rilasciata quando la 
tensione si abbassa fino a raggiungere il 
valore limite di eccitazione del relè; di 
conseguenza il circuito rimane aperto e 
non si produrrà più alcun fenomeno fino 
alla nuova chiusura del circuito. 

Il tempo durante il quale l’armatura re¬ 
sta chiusa è dato dall’espressione: 

Va 

T = 2,303 R.C X |og,o-— 

Vd 

dove T è il tempo in secondi, Rr è la resi¬ 
stenza del relè in megaohm, C la capacità 
in microfarad. Va la tensione di alimenta¬ 
zione e Vd la tensione di diseccitazione del 
relè. 

Facciamo notare che il rapporto delle 
tensioni V, e Vd per la maggior parte dei 
relè di bassa potenza è di circa 3; quindi 
il logaritmo decimale di 3 è circa 0,478. 


L’intervallo che intercorre fra le ope¬ 
razioni deve essere molto lungo, in modo 
da rendere possibile la nuova scarica del 
condensatore. 

Se nel circuito vengono utilizzati dei 
condensatori di alta qualità; il tempo di 
scarica può durare anche diversi giorni: 
per ovviare a questo inconveniente si può 
col legare in parallelo al condensatore un 
resistere Rs di valore pari a dieci volte 
quello della resistenza della bobina del 
relè. 

Nonostante questa precauzione, si note¬ 
rà che fra i funzionamenti successivi in¬ 
tercorre ancora un ritardo relativamente 
lungo, di conseguenza se vogliamo ottene¬ 
re un funzionamento ancora più rapido, si 
può utilizzare il circuito raffigurato in 
fig. 2 . 

Come si può vedere il contattore di 
controllo Sw è del tipo unipolare a due 
direzioni, quando esso viene chiuso ha 
la stessa funzione del contattore conside- 
ratò in precedenza, mentre quando viene 
rilasciato, la l'esistenza Rs viene a trovarsi 
collegata in parallelo nel condensatore; 
di conseguenza si ha la sua scarica e il 
sistema è di nuovo pronto per ricomin¬ 
ciare il funzionamento. 

La resistenza di scarica Rs generaimen- 
te ha un vaiore basso dell’ordine di pochi 
ohm ed è utilizzata per limitare la corren¬ 
te che si viene a formare durante la scari¬ 
ca attraverso il contattore. 
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Come si può vedere, in fig. 3 si è uti¬ 
lizzato un limitatore-shunt, quindi in que¬ 
sto caso, il condensatore può caricarsi 
grazie alla corrente di alimentazione che 



Fig. 4 - Sistema di azionamento di un relè quando 
il contattore è stato premuto e rilasciato. 

passa attraverso una resistenza di valore 
basso Re, che allo stesso tempo limita la 
corrente incidente. Passando ora al fun¬ 
zionamento, si può vedere che quando il 
contattore è premuto verso il basso, il 
condensatore, caricato, è praticamente 
collegato in parallelo ai capi deH’avvolgi¬ 


In fig. 4 è stato riportato un circuito si¬ 
mile a quello descrìtto prima ma partico¬ 
larmente utile in quei sistemi equipaggiati 
di contattori ad azione indiretta. 



Fig. 5 - Circuito di un relè cl\e si chiude e rimane 
chiuso temporaneamente. 

Il dispositivo di chiusura del relè 

In fig. 5 è riportato il circuito di un relè, 
il cui contatto di chiusura, resta chiuso 
per il tempo in cui il contattore stesso 
resta chiuso; questa chiusura è però tem¬ 
poranea. 


Fig. 6 - Metodo di rilascio attuato 
mediante relè a doppia bobina. 



mento del relè; la carica del condensa¬ 
tore mette in azione il relè fino a quando 
la tensione ai capi del condensatore si 
abbassa al limite in cui il relè non viene 
più eccitato. A questo punto il relè è aper¬ 
to e non funziona più fino a quando non 
si preme di nuovo il pulsante del contat¬ 
tore: con l’aiuto delle formule riportate 
si può determinare il tempo di chiusura 
del contatto. 


Quando l’armatura del relè è rilasciata 
verso il basso, un particolare dispositivo 
di contatto mette in cortocircuito il con¬ 
tattore e mantiene allo stesso tempo il 
passaggio di corrente del relè. L’armatura 
del relè può venire di nuovo aperta met¬ 
tendo in contocìrcuito la bobina nel punto 
A oppure interrompendo il circuito nei 
punti B, C e D. 
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In fig. 6 abbiamo riportato un metodo 
di apertura più tecnico, cioè impiegando 
un relè a doppio avvolgimento, questo 
avvolgimento ausiliario produce un cam¬ 
po, nel circuito magnetico del relè, adatto 
a compensare esattamente il campo pro¬ 
dotto dalla bobina di eccitazione comune. 





bì 


Fig. 7 - Montaggio di un relè oscillatore montato In 
serie. 


Il tempo necessario per un periodo 
dì funzionamento sì può calcolare con la 
solita formula: 

T - 2,303 Rr C X logio"^ 

Vp 

dove Vp è la tensione di eccitazione mentre 
gli altri simboli rimangono gli stessi della 
formula precedente. 



Fig. 8 - Circuito acceleratore attuato con una ten¬ 
sione di eccitazione più alta di quella nominale. 


In questo modo quando la bobina di aper¬ 
tura viene eccitata, il campo magnetico 
che attrae larmatura verso il basso 
scompare e questa viene liberata. 

L’oscillatore a relè 

In fig. 7 abbiamo riportato un circuito 
oscillatore equipaggiato di un relè a cor¬ 
rente continua, in questo circuito il con¬ 
densatore si carica e sì scarica in modo 
alternato con una frequenza che può an¬ 
dare da 20 perìodi al secondo fino a un 
periodo ogni cinque minuti. 

Come sì può constatare, quando il con¬ 
tattore è chiuso, la corrente di carica 
presente nel condensatore fa eccitare la 
bobina del relè e fa abbassare l'armatura 
di quest ultimo. A misura che il conden¬ 
satore si scarica, la corrente di carica di¬ 
minuisce fino a un valore tale che la ten¬ 
sione ai capi del relè raggiunge il punto 
in cui si diseccita, di conseguenza l'arma¬ 
tura viene rilasciata e il condensatore si 
scarica attraverso la resistenza Rr e inco¬ 
mincia così un altro ciclo di funziona¬ 
mento. 


Alcune volte si può aver bisogno dì un 
relè avente un tempo di risposta minore 
di quello dei relè comuni, per ottenere 
questa condizione particolare è necessario 
survoltare il circuito, portando allo stesso 
tempo una notevole diminuzione del tem¬ 
po di vita del relè stesso. Utilizzando il 
circuito di fig. 8a si potrà evitare questo 
inconveniente in quanto il circuito viene 
fatto funzionare con una tensione di ecci¬ 
tazione un poco più elevata della tensione 
nominale del relè. 

Il condensatore sì scarica quando il 
contattore è aperto mentre se chiudiamo 
l'interruttore posto nel circuito si forma 
una tensione di valore elevato e il relè 
funzionerà in modo rapido. La tensione 
ai capi del relè diminuisce in relazione 
alla riduzione della carica del condensato- 
re, dovuta alla sua scarica nella resisten¬ 
za Rm. 

Grazie a questo metodo, il relè può fun¬ 
zionare anche con delle tensioni dì alimen¬ 
tazione pari a 10 volte la tensione nomi¬ 
nale senza rischi dì danneggiamento; bi¬ 
sogna tener presente però in questo ca¬ 
so, che la durata di funzionamento e il 
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tempo dì risposta del relè viene ridotto 
di un valore pari a circa 6 volte. 

Quando si vogliono ottenere dei tempi 
più rapidi sì possono applicare al relè 
delle tensioni ancora più elevate ma in 
questo caso le armature possono subire 
delle deformazioni e le bobine possono 
subire dei surriscaldamenti. 

Se non vogliamo ricorrere al sistema 
della tensione elevata possiamo cercare 
di ottenere un funzìnamento più rapido 
del relè passando alle proprietà fondamen¬ 
tali di un elettromagnete. Per mezzo dì 
una semplice formula, possiamo ora valu¬ 
tare la durata di funzionamento di un relè: 

L 

T =- X M 

R 

In questa formula L, R e M sono rispetti¬ 
vamente dei termini, induttivi, resistivi e 
meccanici; dì conseguenza la durata di 
funzionamento è ridotta quando il valore 
induttivo L e meccanico M viene ridotto 
o quando aumenta quello resistivo R. Si 
deve notare che i fattori L M non possono 
essere facilmente variati in quanto dipen- 
dóno direttamente dalla costruzione mec¬ 
canica vera e propria del relè, mentre in¬ 
vece si può far variare il valore della re¬ 
sistenza Rm quando sia necessario avere 
un funzionamento più rapido. Il circuito 
relativo è illustrato in fig. 8; in esso sì 
può vedere che la tensione di alimenta¬ 
zione è superiore al valore nominale del 
relè e allo stesso tempo la resistenza in 
serie è scelta in modo tale che la corren¬ 
te che attraversa la bobina sìa uguale ah 
valore di corrente fornito dal fabbricante. 

L’induttanza della bobina causa una di¬ 
minuzione deH’intensità di corrente che 
circola nella bobina del relè. Così la ten¬ 
sione ai capi della bobina del relè è più 
alta del normale, mentre la corrente che 
attraversa il relè e quindi anche la resi¬ 
stenza in serie, è inferiore alla normale; 
di conseguenza si avrà una riduzione del 
ritardo di scatto. 

Per concludere, si può affermare che 
applicando a questi relè una tensione 
quadrupla della tensione nominale, sì pos¬ 
sono ottenere delle velocità dì funziona¬ 
mento anche tre volte superiori della ve¬ 
locità normale. 

(Da u le Haut-Parleur » 6612) 
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Diffusori 

Potenza nominale; 5W 
Campo di frequenza: 

80 ^ 18.000 Hz 
Altoparlanti: 1 woofer 
1 tweeter 
Impedenza: 411 

Giradischi stereo 

4 velocità 

Braccio in lega leggera 
bilanciato 

Pressione d’appoggio 
regolabile da 0 — 4 g 
Corredato di cartuccia 
stereo tipo SP7 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 


* oppure: 1 RA/(1240-00 
1 RA/0970-00 
1 RA/0930-00 


RA/0340-00 * 


Amplificatore-Sìntonizzatore- 
stereo AM-FM 

Interamente transistorizzato. 
Ingressi per registratore e gi¬ 
radischi. Indicatore automati¬ 
co di sintonia ed AFC. Deco¬ 
der stereo incorporato. 

Sezione Amplificatore 

Potenza d’uscita musicale 
per canale: 8W 
Risposta di frequenza: 

60-^ 15.000 Hz 
Sensibilità: 500 mV 
Distorsione armonica: 1% 
Impedenza; 3-5 SI 


Sezione Sintonizzatore 

Entrata d’antenna; 75 Sì 
Gamma di frequenza: 

• FM 88-^ 108 MHz 
OC 1.550^4.000 kHz 
OM 520-^1.600 kHz 
OL 147-^- 320 kHz 
Risposta di frequenza: 

60-^ 15.000 Hz 
Distorsione armonica; 1% 
Alimentazione: 220 240 V 



COSTRUIAMO 
UN TELEVISORE 
A COLORI 

Realizzazione del decodificatore 


TELEVISIONE 
A COLORI 


Qui di seguito, dopo aver riassunto brevemente il sistema PAL a linea di 
ritardo, si illustra il progetto di un interessante decodificatore a transistori. 


..^^bbiamo presentato ai nostri lettori i 
componenti caratteristici di un televisore 
a colori. Ora ci accingeremo a descri¬ 
vere il progetto e la realizzazione delle 
due sezioni caratteristiche di un televi¬ 
sore a colori, e cioè della sezione dove 
viene « lavorato » il segnale che darà il 
colore all’Immagine (e cioè la sezione 
del decodificatore) e la sezione che prov¬ 
vede al corretto funzionamento del cine¬ 
scopio a maschera (sezione convergen¬ 
za). Incominceremo con la sezione del 
decodificatore. 

1 ‘ RICHIAMO Al PRINCIPI NOTI 

il sistema PAL è sorto nell’Intento di 
ovviare alcuni inconvenienti caratteristici 
del sistema NTSC. NeH’NTSC, l’egatta ri- 
produzione di un dato colore sullo scher¬ 
mò del cinescopio .è legata all’esatto 
mantenimentor'di quel valore di fase esi¬ 
stente tra burst e segi#le di crominanza, 
valore di fase che viene a crearsi all’atto 
della ripresa di un dato colore in sede di 
trasmissione. 

Questi due segnali (burst e segnale di 
crominanza) « partono » dall’antenna tra¬ 
smittente ma purtroppo lungo il tragitto 
ed anche negli stadi amplificatori dello 


stesso ricevitore non subiscono un ugual 
grado di amplificazione. 

Ciò produce un’alterazione di quel va¬ 
lore di fase stabilitosi al trasmettitore 
tra burst e segnale di crominanza. 

Questa variazione dell’angolo dì fase 
del segnale dì crominanza si traduce sul¬ 
lo schermo del cinescopio in colori sba¬ 
gliati. Questo inconveniente è dovuto al 
sistema di modulazione in quadratura 
usato, il quale è tanto ingegnoso quanto 
vulnerabile. 

Il PAL parte dal presupposto che il con¬ 
tenuto cromatico di due righe successive 
nel tempo possa considerarsi sostanzial¬ 
mente identico. 

Il che è in pratica vero. In questo pre¬ 
supposto si fa il seguente ragionaménto. 
Se io in una riga ho il colore sbagliato 
caratteristico dell’NTSC ed in quella suc¬ 
cessiva un’altro colore sbagliato ma in 
senso contrario, io posso fare la media 
di questi due colorì sbagliati e rìofterrò 
il vero colore trasmesso. Per riprodurre 
nefla riga successiva il colore sbagliato 
in senso contrario è sufficiente che io 
ìnverta rasse di modulazione del segnale 
R-Y, commutando di 180° la portante ap- 
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plicata al modulatore bilanciato del se¬ 
gnale R-Y del trasmettitore. Nel ricevito¬ 
re, per avere il colore sbagliato in senso 
opposto nella riga successiva si dovrà 
commutare di nuovo di 180°, in questo 
caso, la portante rigenerata applicata al 
demodulatore sincrono di R-Y (fig. 1). 



Fìg. 1 - (in alto) Modulazione in quadratura NTSC. 
(in basso) Modulazione in quadratura PAL. 


Quanto all'effettuazione della media di 
questi due segnali o colori sbagliati in 
senso opposto, io posso seguire due 
strade; 

1) far pervenire questi colori sba¬ 
gliati in senso contrario addirittura su 
due righe successive dello schermo del 
cinescopio. In questo caso sarà l’occhio 
che sfruttando il suo potere integratore, 
mescolerà i due colori e vedrà il vero 
colore trasmesso (fig. 2). 

2) operare direttamente sui segnali 
elettrici, nel senso dì fare la media dei 
due segnali elettrici portatori dei due co¬ 
lori sbagliati in senso contrario. In que¬ 
sto caso è necessaria la presenza « fi¬ 


sica » contemporanea dei due segnali. 
Siccome questi segnali vengono uno do¬ 
po l'altro, bisognerà per averne due con¬ 
temporaneamente, trattenerne uno per 
tutto il tempo che impiega l’altro a ve¬ 
nire, e cioè per la durata di una riga 
(64 ps). Di qui la necessità di usare una 
linea di ritardo, che per motivi di ingom¬ 
bro sarà ad ultrasuoni (fig. 3). 

Si è trovato che sommando e sottraen¬ 
do contemporaneamente i segnali dì cro¬ 
minanza di due righe successive nel 
tempo, si ottiene per risultato la sepa¬ 
razione netta delle due componenti in 
quadratura che, com’è noto, formano il 
segnale di crominanza. 

Questa è veramente la cosa più inte¬ 
ressante dì un decodificatore PAL a linea 
di ritardo. Alle due uscite del circuito 
della linea di ritardo abbiamo in una la 
componente modulata dal segnale B-Y e 
nell’altra la componente modulata dal 
segnale R-Y, la quale ovviamente risulte¬ 
rà invertita di polarità (0°/180°) di riga 
in riga. Queste due componenti verranno 
poi inoltrate separatamente ai rispettivi 
demodulatori sincroni nei quali l’errore 
dì fase si tramuterà in un errore di satu¬ 
razione molto più tollerabile del primo. 

Per togliere la commutazione alla com¬ 
ponente modulata dal segnale R-Y si pos¬ 
sono seguire vari sistemi: 

Si può per esempio, regolare la fase 
della portante di riferimento in maniera 
che sia adatta alla demodulazione della 
componente modulata da B-Y. In questo 
caso, siccome la componente modulata 
da R-Y è spostata di fase di 90° rispetto 
alla prima ed inoltre è invertita di pola¬ 
rità di riga ìn riga, per la sua corretta de¬ 
modulazione basterà applicare al rispet¬ 
tivo demodulatore, una portante di riferi¬ 
mento sfasata di 90° rispetto a quella ap¬ 
plicata al demodulatore della componente 
modulata da B-Y ed inoltre commutata di 
180° di riga in riga. 

Un altro sistema di demodulazione con¬ 
siste neirapplicare ai due demodulatori 
una portante dì riferimento con un iden¬ 
tico valore di fase. 

Per realizzare le condizioni di fase ne¬ 
cessarie alla corretta demodulazione del- 
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le due componenti sì sfasa dì 90° la com¬ 
ponente modulata da B-Y prima che que¬ 
sta venga applicata al rispettivo demodu¬ 
latore e si commuta di riga in riga di 180° 
la componente modulata da R-Y prima che 
questa venga applicata al rispettivo de¬ 
modulatore. 


1. L’amplificatore di crominanza con la 
linea di ritardo DL 1 e i due demodu¬ 
latori sincroni equipaggiati con due 
diodi. 

2. Un separatore-amplificatore del burst 
che fornisce il segnale al circuito per 


b) 





Questo in sintesi il meccanismo del 
funzionamento di un ricevitore PAL a lì¬ 
nea di ritardo. 

2 - REALIZZAZIONE PRATICA DEL 
DECODIFICATORE A TRANSISTORI 

Il decoder che stiamo per descrivere è 
a transistori, ed impiega la linea di ritar¬ 
do DL 1. (fig. 4], 

Esso comprende: 
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il controllo automatico del colore ed 
al discriminatore della fase del burst. 

3. Un generatore della portante dì rìferi- 
nnento controllato mediante quarzo e 
circuito a reattanza. 

4. Un commutatore che inverte la fase 
della componente R-Y e i circuiti di 
identificazione della fase delia com¬ 
mutazione della componente R-Y com¬ 
binati con il circuito per la soppres¬ 
sione del colore (color killer). 
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Qui di seguito illustreremo più partico¬ 
larmente questi circuiti esponendo le ra¬ 
gioni che hanno consigliato le soluzioni 
indicate. 


Siccome il rapporto (R-Y)/(B-Y) per la 
riproduzione del rosso e del. blu con la 
massima luminosità e saturazione è 0,8, 
per ramplìfìcatore differenza di colore 



3 - CONSIDERAZIONI DI PROGEnO 

3-1. Pilotaggio richiesto per gli 

amplificatori differenza di colore 

Come risaputo, secondo il sistema PAL 
i due segnali differenza di colore R-Y (V) 
e B-Y (U) hanno una larghezza di banda 
identica a quella del segnale I del siste¬ 
ma NTSC. Gli amplificatori di questi se¬ 
gnali, differenza di colore dovranno per¬ 
tanto amplificare sufficientemente segnali 
con frequenza fino a circa 1,5 MHz. 

Stando così le cose, per essere sicuri 
che il cinescopio risulti adeguatamente 
pilbtàto per esempio nel caso di riprodu¬ 
zione di un blu saturo bisognerà che al¬ 
l’ingresso dell'amplificatore differenza di 
colore (B-Y) venga applicato un segnale 
massimo di 8 Vpp. 


(R-Y) si richiederà un segnale d’ingresso 
di 6,4 Vpp supponendo naturalmente che gli 
stadi finali dei segnali (R-Y) e (B-Y) pro¬ 
ducano lo stesso valore di amplificazione. 

Questi valori di tensione sono ottenuti 
direttamente dai demodulatori. Supponen¬ 
do che i due demodulatori abbiano un 
rendimento tq = 0,8, per il demodulatore 
del segnale (B-Y) si richiederà un segna¬ 
le d’ingresso di 10 Vpp mentre per il de¬ 
modulatore del segnale (R-Y) si richiede¬ 
rà un segnale di ingresso di 8 Vpp. 

2-2. Commutatore alternativo di riga 

Nel sistema PAL il segnale di crominan¬ 
za trasmesso è formato da due compo¬ 
nenti: la componente F(b-y) e la compo¬ 
nente F(r.y) che viene invertita di fase a 
righe alternate. Anche il segnale del burst 
non è più costantemente in opposizione 


1970 


SELEZIONE RADIO - TV / N. n - 19<i8 




□ circuiti stampati 

□ risposta di frequenza lineare 
da 60 a 12.000 Hz 

□ minima dispersione di calore 

□ alimentazione in corrente alternata 

□ linea moderna 

□ ingombro ridotto 

□ elevate prestazioni 
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EL 6623: 35/50 W - due entrate per microfono e due per musica - regoiatore di tonaiità 
uscite a 4 Ohm - 8 Ohm - 16 Ohm e 100 V. 



EL 6621: 10/15 W - un’entrata per microfo¬ 
no ed una per musica - regolatore di tona¬ 
lità - uscita 2,5 8 Ohm. 



EL 6622: 20/30 W - un’entrata per microfo¬ 
no e due per musica - regolatore dì tona¬ 
lità - alimentazione di emergenza in c:c. 
24 -f- 28,8 V - uscite a 4 Ohm - 8 Ohm - 
16 Ohm e 100 V. 


■ amplificazione ■ traduzione simultanea ■ ricerca persone ■ riverberazione 

■ registrazione professionale ■ televisione a circuito chiuso ■ radiotelefoni. 
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ii fase alla componente F(b-y) come av¬ 
viene nel sistema NTSC, ma è invece 
composto da una componente F(r.y) che ri¬ 
sulta invertita di fase a righe alternate e 
da una componente F(b-y) che è castante- 
mente in opposizione di fase a quella del¬ 
la componente F(b-y). 


gnale in due righe successive si richiede 
ovviamente una discreta potenza. 

È quindi molto più elegante commutare 
la componente F(r,y) prima delTamplifica- 
tore che fornisce il segnale al demodula¬ 
tore (R-Y). Siccome in quel punto il livel¬ 
lo della omponente F(r-y) è molto basso 


SEGNALE. 

CROMIN, 


AMPI, 

CROM. 




C.A.C. 


LINEA DI 
RITARDO 


SOMMA 


AMPL. 

w. 

DEMOD. 

(8-Y) 


( B-Y) 


^SOTTRAZ. 


INVERI. 
DI FASE 


COMMUT. 


AMPL 
DEL SOLO 
BURST 


A 


RIVELAI. 

DELLA 
FASE DEL 
BURST 




IDENTIF. 
E SOPR 
DEL 
COLORE 


AMPL. 

(R-Y) 


►(B-Y) 


DEMOD. 

(R-Y) 


MULTI¬ 
VI BR, 
BISIAB. 
1/2 FREQ. 
RIGA 


FILTRO 

PASSA- 

BASSO 


►(R-Y) 


OSCIL 

SEGNALE 

RIFER. 


FREQUENZA DI RIGA 


Fig. 4 - Schema a blocchi del decodificatore a transistori. 


Per fare in modo che la componente 
F(r.y) dei segnale di crominanza abbia lo 
stesso valore di fase in due righe succes¬ 
sive è necessario introdurre un commuta¬ 
tore di fase funzionante alla frequenza di 
riga. Questo commutatore può essere In¬ 
serito come già detto sia nel canale della 
componente F(r.y) del segnale di cromi¬ 
nanza sia nel circuito che porta il segnale 
di riferimento al demodulatore della com¬ 
ponente F(r.y). 

L’ampiezza necessaria del segnale di ri¬ 
ferimento (sottoportante rigenerata) iniet¬ 
tato nel demodulatore deve essere di cir¬ 
ca 20 Vpp. Per commutare un siffatto se- 


(poche centinaia dr mV) è evidente che 
per la sua commutazione si richiederà una 
potenza corrispondentemente ridotta. 

Per attuare la commutazione nel canale 
della componente F(r-y) è necessario po¬ 
ter disporre sia dì una componente F(r,y) 
positiva + F{r-y), sia di una componente 
F(r-y) negativa, e cioè — F(r-y). Siccome al¬ 
l’uscita della linea di ritarido si ottiene per 
una data riga di scansione una sola pola¬ 
rità della componente F(r-y), l'altra biso¬ 
gnerà ricavarla da un invertitore di fase 
inserito nel canale di questo segnale. 

I segnali forniti da questo invertitore di 
fase dovranno essere perfettamente ìden- 
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tici in ampiezza. Una eventuale differenza 
di livello in questi due segnali produrreb¬ 
be sullo schermo del cinescopio il feno¬ 
meno conosciuto come le « barre di Han¬ 
nover ». 

3-3. L’amplificatore del segnale 
dì crominanza 

Il progetto deM’amplìfìcatore dì cromi¬ 
nanza è strettamente connesso col siste¬ 
ma di regolazione della saturazione usato 
e col segnale d'ingresso disponibile che 
dipende a sua volta dal controllo automa¬ 
tico del colore (C.A.C.). 

a. Controllo automatico del colore 

Il comune rivelatore dei segnali di lumi¬ 
nanza e dì crominanza fornisce un segna¬ 
le di 1 Vpp. Nel punto di prelievo del se¬ 
gnale di crominanza, il suddetto livello 
può scendere fino a 100 mVpp; ciò può es¬ 
sere causato da una sintonia-fine mal re¬ 
golata 0 da un imperfetto adattamento 
della antenna. Un ulteriore abbassamento 
di questo livello fino a 25 mVpp può verifi¬ 
carsi in seguito alla regolazione del con¬ 
trasto. 

Per impedire che il segnale del burst 
all’uscita deiramplificatore del segnale di 
crominanza dipenda da questi fattori, sì 
munisce l'ampiificatore di crominanza di 
un controllo automatico del guadagno 
(controllo automatico del colore) il quale 
provvede a mantenere l'uscita deH'ampli- 
ficatore di crominanza pressocchè costan¬ 
te tutte le volte che il segnale di ingresso 
supera il livello dì 25 mVpp. Conseguenza: 
lo stadio d’ingresso delTamplificatore dì 
crominanza deve essere in grado di poter 
ricevere segnali che vanno da 25 mVpp a 
1 Vpp con un campo dì controllo di 32 dB. 
Questo difficilmente può essere ottenuto 
con transistori convenzionali. 

Il problema può essere risolto impie¬ 
gando un prestadio a transistore prece¬ 
duto da un attenuatore variabile. Quest'ul¬ 
timo potrebbe essere costituito da un dio¬ 
do polarizzato in senso diretto il quale 
insieme ad un condensatore dì accoppia¬ 
mento collegato alla base del transistore 
del prestadio formerebbe un partitore di 
tensione. La tensione per la polarizzazio¬ 
ne diretta del diodo verrebbe ottenuta in 


questo caso dal sistema del controllo au¬ 
tomatico del colore. 

b. regolazione della saturazione 

Siccome il rapporto tra il segnale di 
crominanza ed il segnale di luminanza de¬ 
ve essere costante, questi segnali quan¬ 
do dovranno essere variati, lo dovranno 
essere proporzionalmente. 

Nel televisore NTSC descritto neir«Ap- 
plìcation information Philips » N. 238, il se¬ 
gnale di luminanza variava al variare del 
regolatore del contrasto ottenuto que¬ 
st’ultimo mediante variazione deH’amplifi- 
cazìone deiramplificatore R.F. e F.L, rea¬ 
lizzata mediante il C.A.C.. 

Conseguenza: anche la tensione d’in¬ 
gresso deiramplificatore di crominanza 
variava proporzionalmente ed era quanto 
si desiderava. 

Anche nel circuito che descrìveremo, 
le variazioni sono compensate dal siste¬ 
ma del controllo automatico del colore che 
mantiene il burst ad un livello costante 
come appunto desiderato. Ma ciò implica 
che anche il segnale di crominanza viene 
mantenuto ad un livello costante. Sì do¬ 
vranno pertanto prendere delle misure per 
ristabilire la proporzionalità tra i segnali dì 
luminanza e di crominanza. Ciò può esse¬ 
re ottenuto soltanto alterando il rapporto 
tra il burst ed il segnale di crominanza: il 
che può essere convenientemente effet¬ 
tuato in qualche punto dopo che il segnale 
del burst è stato applicato atramplificato- 
re del burst. A questo scopo, è stata in¬ 
trodotta nel terminale d’emettitore del 
transistore che alimenta la linea dì ritar¬ 
do una reazione negativa regolabile la 
quale può influenzare nella stessa misura 
sia la componente F(r.y) che la componen¬ 
te F(b-y). L’impiego della controreazione 
nello stadio che pilota la linea di ritardo 
offre i seguenti vantaggi: 

— per ramplifìcatore del burst si ottiene 
una sorgente di segnale a bassa impe¬ 
denza 

— è disponìbile un segnale del burst di 
notevole livello 

— il segnale del burst sull’emettitore non 
è influenzato dalla posizione del poten¬ 
ziometro della regolazione del con¬ 
trasto. 
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24. Rigenerazione della portante 
del colore 

Com’è noto, al trasmettitore la portante 
del colore viene soppressa. Nel ricevitore, 
per la rivelazione sincrona è richiesta la 
portante del colore nella giusta fase. La 
rigenerazione di questa portante del co¬ 
lore può essere ottenuta mediante un 
oscillatore con la sua fase agganciata a 
quella del burst attraverso un rivelatore 
di fase ed un controllo a reattanza. 

2-5. Identificazione 

La componente del bust invertita di fase 
(2.2) contiene l’informazione riguardo al¬ 
la fase della componente F(r.y) del segnale 
di crominanza. 

Come già detto, perchè la componente 
F(r.y) abbia la sua fase uguale per tutte 
le righe è necessario inserire un commu¬ 
tatore. Con i normali circuiti commutatori 
(per esempio flip-flop) la fase dei segnale 
commutante può risultare sbagliata già 
nel primo istante in cui si riceve il segnale 
di colore. È assolutamente necessario 
quindi trpvare un sistema che « rimetta 
a posto » il commutatore. Allo scopo può 
servire l’informazione ricavata dalia com¬ 
ponente F(r.y) del burst. Questo segnale 
può essere ricavato all’uscita del rivela¬ 
tore della fase del burst menzionato nella 
sezione 2.4.. Ovviamente si suppone che 
il burst sia stato prelevato in un punto 
deH’amplificatore del segnale di crominan¬ 
za (prima delia linea di ritardo DL 1) dove 
siano ancora presenti le componenti F(r.y) 
e F(b y) del segnale (sezione 2.3.). 

Per ciò che riguarda il circuito di iden¬ 
tificazione, il progetto dovrà sforzarsi di 
realizzare immunità dal rumore e funzio¬ 
namento non critico. L’immunità dal ru¬ 
more può essere ottenuta impiegando un 
circuito gating che blocchi il canale della 
identificazione nel caso non sìa richiesto. 
Infatti se la fase della tensione di uscita 
del commutatore è corretta, l’identificazio¬ 
ne non serve più. In questo caso è oppor¬ 
tuno sopprimere addirittura il segnale di 
identificazione in quanto insieme a que¬ 
sto segnale potrebbe esserci anche il ru¬ 
more che disturberebbe il funzionamento 
del commutatore. 


2-6. Soppressione del colore 

I circuiti che rendono ìnoperativi gli sta¬ 
di delia crominanza vengono solitamente 
chiamati soppressori del colore (colore 
killers). 

Questa soppressione del colore può es¬ 
sere richiesta per esempio: 

— durante la ricezione di segnali in bian¬ 
co e nero. In questo caso non viene 
ricevuto evidentemente nessun segna¬ 
le del burst e ciò produrrebbe una 
elevata amplificazione del segnale di 
crominanza in quanto il controllo auto¬ 
matico del colore (C.A.C.) lavorereb¬ 
be con impulsi di rumori fluttuanti che 
ridurrebbero di poco ramplificazione 
deiramplìficatore di crominanza. 

Nel canale della crominanza il ru¬ 
more viene demodulato ad ampiezze 
casuali ed a causa della banda stretta 
degli amplificatori differenza di colore, 
ciò può produrre estese zone colorate 
sullo schermo del cinescopio. 

— nel caso sì abbiano segnali di antenna 
deboli e di conseguenza rìmmagìne ri¬ 
cevuta risulta al lìmite dell’accettabi¬ 
lità. Nel canale dì crominanza abbia¬ 
mo visto che il rumore produce delle 
zone colorate che certamente danno 
fastidio. 

Siccome la larghezza di banda del¬ 
l’amplificatore di luminanza è circa 
4 MHz, le interferenze da rumore pro¬ 
durranno una granulosità fine molto 
meno visìbile del rumore « colorato ». 

— nel caso che il circuito che pilota il 
commutatore dì alternazione di riga 
venga rimesso a posto. In questo caso 
apparirebbero colorì complementari 
che infastidirebbero notevolmente la 
immagine. 

In linea di principio, la soppressione 
del colore potrebbe interessare uno solo 
degli stadi amplificatori del segnale di cro¬ 
minanza. Siccome 11 burst viene prelevato 
dall’emettitore dello stadio che pilota la 
linea di ritardo (sezione 2.3.) la soppres¬ 
sione del colore verrà effettuata negli am¬ 
plificatori che precedono i demodulatori. 
Prossimamente descriveremo dettagliata- 
mente le singole parti di questo decodifi¬ 
catore. 
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Questo articolo, la cui prima parte è stata pubblicata nel numero 9/1968, termina 
con la descrizione del circuito e di alcuni risultati di misura. 


3. Descrizione del circuito 

La figura 3 mostra lo schema elettrico 
del tuner. 

Per la sua realizzazione circuitale ven¬ 
ne utilizzata una normale custodia per 
tuner \/A. 


3.1 Stadio di ingresso 

Il segnale di antenna giunge all’emet¬ 
titore del transistor dello stadio dì in¬ 
gresso attraverso il passa-alto Li Ci. 

La bobina Li deve qui eliminare soprat¬ 
tutto cariche statiche all’ingresso. 



2F- 

Ausgsng 


Fig. 3 - Tuner UHF con transistori AF 239 nello stadio di ingresso per le norme CCIR. U, L?, L? = indut¬ 
tanza UHF di 0,2 plH; L,o = induttanza di media frequenza di 10piH: Le ~ circuito di media frequenza 16 
spire: 4,3 mm 0; nucleo FCFU II; U = spira di accoppiamento di 32 mm di lunghezza, 0,6 mm 0; 
dimensioni dei conduttori interni: filtro di banda 25x4x1 mm; oscillatore: 25x5x1 mm. 
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Grazie alla maggiore amplificazione 
nella frequenza limite superiore, il tran¬ 
sistor AF239 viene collegato a base 
comune. 

In condizioni non regolate (Vp^ax) la 


Tramite prove venne stabilito che il 
montaggio schizzato in figura 6 rappre¬ 
senta la migliore soluzione. 

La custodia del transistore giace, tra¬ 
mite un supporto, sul pavimento del te- 



400^ 500 600 700 500 900 MHZ 


Fig. 4 - Amplificazione di po¬ 
tenza Vp dello stadio di in¬ 
gresso in funzione della fre¬ 
quenza di ricezione f,. 


corrente di collettore ammonta a le = 2,8 
mA. La resistenza di emettitore Ri ser¬ 
ve per la stabilizzazione del punto di 
lavoro e determina inoltre il suo anda¬ 
mento nel campo di caratteristiche du¬ 
rante la regolazione. 

La tensione di regolazione richiesta 
(A.C.G.) viene riportata alla base del 


laio nella prima camera del tuner. Il col- 
legamento di base a C 2 e il tratto di 
conduttore dall’emettitore all’ingresso 
UHF debbono essere i più corti possi¬ 
bili. 

Al collettore giace il filtro di banda 
UHF sintonizzabile con circuito \/A ac¬ 
coppiato capacitivamente. 



transistor dello stadio di ingresso trami¬ 
te la resistenza di livellamento R 2 . 

Dallo schema non è visibile che le ca¬ 
ratteristiche dello stadio di ingresso rela¬ 
tivo ad adattamento, amplificazione e 
fruscio dipendono ampiamente dal mon¬ 
taggio del transistor. 


\iiss3ng 

60 S 


Fig. 5 - Circuito di misura per 
analisi particolari delle pro¬ 
prietà dello stadio di ingres¬ 
so del Tuner. 


I due circuiti sono accoppiati l’uno al¬ 
l'altro tramite una fessura nella parete 
intermedia e tramite una spira L 3 . 

II segnale di ingresso amplificato vie¬ 
ne riportato all’emettitore del transisto¬ 
re dello stadio mescolatore tramite la spi¬ 
ra di emettitore L 5 e mescolato additì- 
vamente con la tensione dì oscillatore. 
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INTERNATIONAL RECTIFIER 


Stab.: via Liguria 19 -10071 Borgaro Torinese 
Telef 49 84 84 (5 linee) Telex 21257 Rectifit 

Uff. Milano: via Medardo Rosso 16 - Tel. 60 08 36 


CORPORATION ITALIANA S.p.A. 


Tutti i diodi controllati epitassiali della 
International Rectifier possono funzionare 
ripetutamente m caratteristica di valanga 
diretta senza subire danneggiamenti; pur¬ 
ché la dissipazione in potenza e la velocità 
di salita della corrente (di/dt) siano mante¬ 
nute entro ( tirrtó specificati a bollettino. 


Tutti i prodotti sono disponibili presso: L’ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
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UN UOMO FATTO DA SE 


Un tempo il mio lavoro non mi offriva grandi soddisfazioni. 

Avevo molte aspirazioni e desideravo un avvenire migliore ma non 
sapevo quale strada scegliere. Era una decisione importante, daila 
quale dipendeva l'esito della mia vita; eppure mi sentivo indeciso, 
talvolta sfiduciato e timoroso della responsabilità di diventare un 
uomo. 

Poi un giorno... scelsi la strada giusta. Richiesi alla Scuola Radio 
Elettra, la più importante Organizzazione Europea di Studi Elettronici 
ed Elettrotecnici per Corrispondenza, l'opuscolo gratuito. Seppi così 
che, grazie ai suoi famosi corsi per corrispondenza, avrei potuto 
diventare un tecnico specializzato in: 
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HETTROTEIMIM-TVA CCIIHI 


Decisi di provare! È stato facile per mfe diventare un tecnico... e 
mi è occorso meno di un anno! Ho studiato a casa mia, nei mo- ■ 
menti liberi — quasi sempre di sera ~ e stabilivo io stesso le | 
date in cui volevo ricevere le lezioni e pagarne volta per volta il 
modico importo. Assieme alle lezioni, il postino mi recapitava i _ 
meravigliosi materiali gratuiti con i quali ho attrezzato un completo I 
laboratorio. E quando ebbi terminato il Corso, immediatamente la ■ 
mia vita cambiò! Oggi son veramente un uomo. Esercito una pro¬ 
fessione moderna, interessante, molto ben retribuita: anche i miei ■ 
genitori sono orgogliosi dei risultati che ho saputo raggiungere. I 

E ATTENZIONE: la Scuola Radio Elettra organizza anche 
corsi per corrispondenza di: ■ 

LINGUE STRANIERE-FOTOGRAFIA-CORSI PROFESSIONALI. ■ 


richibue sumo ropuscoio gratuiiii a coum aua 

0 ® 

Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/108 
10126 Torino 
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COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE 

SKIIKN CMUS L'imCIU lEl CIKI: 

(SEGNARE COSÌ 0 IL CORSO CHE INTERESSA) 

RADIO ELETTRONICA TV □ - LINGUE □ 
FOTOGRAFIA □ CORSI PROFESSIONALI □ 
ELETTROTECNICA □ 

MITTENTE;-NOME_ 

COGNOME_ 

VIA_ 

COD. POST_CITTÀ_ PROV_ 


La perla in ferrite F sul conduttore di 
emettitore diminuisce l’irradiazione di 
disturbo. 

3.2 Lo stadio mescolatore autoscillante 

Il transistor dello stadio mescolatore 
AF139 lavora, analogamente al transistor 
dello stadio di ingresso con collegamen¬ 
to a base comune e una corrente di ri¬ 
poso del collettore di circa 1,8 mA. 

L’oscillatore lavora con una normale 
contrareazione capacitiva utilizzando la 
fase di dipendenza. 

Quale capacità di controreazione agi¬ 
scono le capacità interne del transistore 
che vengono aumentate tramite il col- 
legamento del terminale di collettore alla 
custodia. 

Affinché le maggiori ampiezze dì oscil¬ 
lazione presenti nella banda di frequen¬ 
za, non portino la sovraoscillazione del¬ 
l’oscillatore, il rapporto RC deve essere 
mantenuto sufficientemente ridotto. 

Per R 3 = 1 kohm, C 9 deve essere com¬ 
preso tra 160 e 200 pF. 

L’accoppiamento del collettore avvie¬ 
ne attraverso II condensatore C 13 (3 pF) 
che ha un coefficiente di temperatura 
negativo N 750 per esigenze di stabilità 
del tuner. 

Il condénsatore C 12 serve per la com¬ 
pensazione di temperatura del circuito 
oscillatore. 

Tramite l’impedenza dì UHF L 7 viene 
riportato al circuito primario del primo 
filtro di media frequenza La il segnale 
dì ricezione trasformato in condizione di 
media frequenza e riportato all’uscita di 
media frequenza. 

L’impedenza dì UHF L 9 deve evitare la 
presenza di frequenze di oscillatore. 

L,o serve per l’alimentazione di tensio¬ 
ne continua del transistore mescolatore. 

4. Risultati di misura 

Come mostrano i risultati di misura, il 
modello di tuner descritto soddisfa alle 
condizioni necessarie per un buon tu¬ 
ner. 


In figura 7 è riportata l’amplificazione 
di potenza Vp come pure la figura di ru¬ 
more F in tutta la 'banda UHF. 

L’amplificazione di potenza è. media¬ 
mente, 26 dB; la figura di mumore è, an- 



Fig. 6 - Disposizione ottimale dei componenti nel 
circuito di antenna del tuner. 

che alle frequenze superiori della ban¬ 
da UHF, minore di 6 dB. 

In figura 4 si può ricavare il contribu¬ 
to di amplificazione dello stadio di in¬ 
gresso (circuito di misura di figura 5 ). 



WO 500 600 700 &00 800 «Hz 

— 

Fig. 7 - Andamento di frequenza dell'amplificazione 
di potenza Vp del tuner completo (curva continua) 
e della figura di rumore F in dB (curva tratteg¬ 
giata). 

Questi e tutti gli altri valori di misuri 
sono validi per esemplari intermedi di 
transistori. 

La figura 8 mostra l’ampiezza di bap- 
da B e l’ammontare del fattore di rifles¬ 
sione in funzione della frequenza, mén- 
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tre le figure 9 e 10 mostrano la varia¬ 
zione di queste grandezze durante la 
regolazione. 





Fig. 8 - Ampiezza di banda B (curva continua), va¬ 
lore del fattore di riflessione r (curva tratteggiata) 
in funzione della frequenza di ricezione fe. 


Si può vedere che tali grandezze sono 
costanti ed hanno valori idonei in tutta 
la banda UHF. La relazione tra variazione 
di amplificazione Vp e corrente di emet¬ 
titore Ie dello stadio di ingresso è rica¬ 
vabile dalla figura 11. 


MHz 



le diverse condizioni di regolazione val¬ 
gono le curve recìprocamente relativa¬ 
mente poco discostanti. 



Fig. 10 - Dipendenza del valore del fattore di ri¬ 
flessione dalla condizione di regolazione per la 
frequenza di ingresso: L = 500 MHz (curva conti¬ 
nua) ed fe 850 MHz (curva tratteggiata). 



4 


Fig. 9 - Ampiezza di banda (3 dB) della curva pas¬ 
sante in funzione della condizione di regolazione 
(ingresso in UHF a 60 ohm) alla frequenza di in¬ 
gresso fe = 500 MHz (curva continua) ed a fe = 
= 850 MHz (curva tratteggiata). 

Le figure 12 e 13 mostrano le curve 
di risposta per la banda di frequenza 
compresa tra 500 MHz e 850 MHz, dove 


Fig. 11 - Curva di regolazione deiramplificazione 
di potenza dipendente dalla corrente di emettitore 
Ie del transistore di ingresso AF 239 a 470 MHz 
(curva continua) ed a 860 MHz (curva tratteg¬ 
giata). La relativa diminuzione di amplificazione 
è data in scala logarìtmica. 

In figura 15 è riportata, per diverse 
condizioni di regolazione, la tensione di 
disturbo ancora ammissibile di un tra- 
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smettitore disturbante a 14 MHz sopra 
la frequenza di ricezione e che provoca 
una modulazione incrociata deiri%. 

L’ampiezza di tensione del trasmettito- 
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Fig. 12 - Curva passante dì UHF a diverse condi¬ 
zioni di regolazione nella banda di frequenza a 
L = 500 MHz 


re utile è qui 1 mV. 

Nel tuner descritto Tinfluenza di tem¬ 
peratura nei confronti del fruscio e dei¬ 
ramplificazione, è molto ridotta (meno 
di 1 dB). 

' ^rel 



Fig. 13 - Curva passante in UHF nella banda di fre¬ 
quenza intorno a fe = 850 MHz. Condizioni di re¬ 
golazione analoga a quelle di fig. 2. 


Amplificazione massimale-Amplificazione sregolata . Amplificazione sregolata 

(Vp=0dB) (Vp = —5dB} (Vp = —20dB) 

(verso il basso) (verso il basso) 
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Fig. 14 - Tensione di disturbo ammissibile di un 
trasmettitore di disturbo giacente a 14 MHz sopra 
la frequenza utile e che provoca una modulazione 
incrociata deiri%. 

Frequenza utile = 500 MHz (curva continua). 
Frequenza utile = 850 MHz (curva tratteggiata). 
L'ampiezza di tensione del trasmettitore utile è 
1 mV, 

kHz 
0 


-500 


«1000 


Af, 


20 30 40 50 60 ®G 

-►7’u 

Fig. 15 - Compensazione della deriva di frequenza 
di uno stadio mescolatore con i) transistore 
AF139. 

Variazione della frequenza di oscillatore in fun¬ 
zione della temperatura ambiente L. 
k significa: con compensazione elettrica, 
n significa: senza compensazione elettrica. 

Le curve continue valgono per 470 MHz di fre¬ 
quenza di ricezione. 

Le curve tratteggiate valgono per 860 MHz di fre¬ 
quenza di ricezione. 



La figura 15 mostra lo spostamento di 
frequenza fo della frequenza di oscilla¬ 
tore in funzione della temperatura Tu. 
Nello stesso diagramma sono riportati 
anche gli spostamenti di frequenza che 
si creano, non appena viene allontanata 
la compensazione elettrica. 

Si ricava anche che tale compensazio¬ 
ne non ha alcun effetto alle basse fre¬ 
quenze (grandi capacità del condensato- 
re variabile). 


4-1 Riassunto delle proprietà elettriche 
del tuner 



470 MHz 

860 MHz 

Amplificatore di po¬ 
tenza Vp 

26 dB 

26 dB 

Figura di rumore F 

5dB 

6dB 

Fattore di riflessio¬ 
ne nel campo di re¬ 
golazione 1 r 1 

< 0.5 

< 0,6 

Gamma di regolazio¬ 
ne 

> 40 dB 

> 40 dB 

Tensione disturbante 
di oscillatore all’en¬ 
trata UHF (60 ohm) 
ad un guadagno mas¬ 
simo 

< 30 nV 

< 490 p,V 

ed alla regolazione di 
— 40dB 

< 60!piV 

< 560 tJiiV 

« Deriva di tempera¬ 
tura della frequenza 
di oscillatore T« = 20 
fino a 50"'G 

< 600 kHz 

< 600 kHz 

Dipendenza dalla ten¬ 
sione d’alimentazione 
della frequenza dì 
oscillatore 

< 50 kHzj/V 

< 150kHz/V 

Attenuazione della 

frequenza Immagine 

> 52 dB 

> 42 dB 
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Con questo articolo vogliamo dare una 
panoramica piuttosto generale sul principio 
di misiira da attuare sui cavi d’antenna, 
prendendo In considerazione anche l'impe¬ 
denza caratteristica, radattamentp d’impe¬ 
denza fra l’antenna, il cavo e il ricevitore ed 
infine il rapporto con le onde stazionarie. 


L’ANGOLO 
DEL TECNICO 

TV 


PRINCIPIO DI MISURA 
SUI CAVI D'ANTENNA 


antenne riceventi si possono tro¬ 
vare sul mercato ad un prezzo molto bas¬ 
so e quindi non è più concepìbile la co¬ 
struzione da parte degli interessati: biso¬ 
gna tener presente inoltre che la scelta e 


richiede un numero non indifferente di mi¬ 
sure e dì conseguenza è necessario avere 
una conoscenza abbastanza approfondita 
delle condizioni dì funzionamento dell’an¬ 
tenna. Oltre all’antenna'vera e propria si 


Fig. 1 - Esempio del metodo di 
collegamento del cavo alla pila. 



la messa a punto di tali antenne è diven¬ 
tata sempre più difficile con l’aumentare 
delle frequenze usate in trasmissione. 

L’esatta messa a punto dì un’antenna 


deve tener presente anche deH’ìnfluenza 
dei cavi di collegamento fra antenna e ri¬ 
cevitore e delle dispersioni causate dal 
circuito d’ingresso e dalle eventuali pre¬ 
se coassiali. 
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Fig. 2 - Rappresen¬ 
tazione della misu¬ 
ra su un « anello • 
di cavo. 



Fig. 3 - Confronto di un conduttore con una sequenza di condensatori e induttanze. 


Impedenza caratteristica 

Dobbiamo pensare innanzitutto al for¬ 
marsi di una corrente « istantanea »; con¬ 
siderando ora un conduttore avente una 
lunghezza di 300 m, si dovrà pensare alla 
nozione di corrente istantanea come se 
fosse composta di tre elementi: 


1 ) quando si collegano alle estremità 
del cavo i poli di una batteria si produce 
una corrente che è dovuta all’espulsione 
degli elettroni in numero eccessivo pre¬ 
senti nel polo negativo della batteria (fi¬ 
gura 1). 

2 ) Si deve tener presente a questo 
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punto anche che se gli elettroni viaggias¬ 
sero alla velocità di 300.000 chilometri al 
secondo, e questo non può accadere per¬ 
ché questo valore si può considerare so¬ 
lamente nel caso di spostamenti nel vuo¬ 
to, gli elettroni partiti dal polo negativo 
impiegherebbero almeno 1/2 microsecon¬ 
do a raggiungere il polo positivo, percor¬ 
rendo l’anello formato dal cavo ripiegato 
(fig. 2a). 

I nostri lettori che hanno già una pratica 
dei problemi relativi alle frequenze ele¬ 
vate, sanno benissimo che un tempo di 
1/2 ps, che può nelle applicazioni comuni 
essere tranquillamente trascurato, in que¬ 
ste applicazioni ha invece la sua impor¬ 
tanza in quanto nell’alternanza di un se¬ 
gnale può corrispondere a un « solo » me¬ 
gaciclo (fig. 2b), diciamo un « solo » me¬ 
gaciclo perché le frequenze comunemente 
usate raggiungono le diverse centinaia di 
megacicli, come per esempio nel caso del 
secondo canale televisivo. 

3) Gli elettroni superano questo pun¬ 
to in qualche uscita centrale e quindi ven¬ 
gono espulsi dal polo negativo e attirati 
dal polo positivo della batteria (fig. 1b). 

È necessario tener presente che le due 
frazioni che formano i fili danno luogo a 
una capacità il cui valore non può essere 
trascurato; al contrario delle capacità di 
tipo normale, questa capacità presenta an¬ 
che una induttanza. Il conduttore può al¬ 
lora essere considerato come se fosse 
costituito da un gruppo di condensatori e 
di bobine collegate in serie, considerando 
le diverse frazioni di lunghezza e in paral¬ 
lelo considerando i tronchi di linea così 
disaccoppiati. 

Questa decomposizione e associazione 
cui abbiamo sottoposto il cavo ha la pro¬ 
prietà di lasciare inalterato il funziona¬ 
mento alla frequenza del segnale appli¬ 
cato e allo stesso tempo il cavo si com¬ 
porta come se fosse formato da una resi¬ 
stenza pura; ricordiamo però che non si 
tratta della resistenza del conduttore stes¬ 
so ma di una resistenza equivalente, per 
la quale si potranno trascurare le perdite 
dovute all’effetto Joule. 

A questo punto si può dimostrare, cosa 
che non faremo in questo articolo, che la 


resistenza corrisponde alla radice qua¬ 
drata del quoziente fra l’induttanza appa¬ 
rente e la capicità pure apparente. Come 
si può notare nella formula non compare 
nessuna frequenza o pulsazione e questo 
dà un’ulteriore conferma della natura pu- 



Fìg. 4 - Esempi di equivalenze fra il cavo e il carico 
con elementi fittìzi. 


ramante resistiva della impedenza, che 
viene detta caratteristica. 

Come si può vedere in fig. 4, quando 
L e C rappresentano questa induttanza e 
questa capacità per unità della lunghezza 
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del conduttore, l'impedenza caratteristica 
determinerà, indirettamente, la quantità 
di corrente che attraverserà questa linea, 
quando ai suoi capi viene applicato un 
certo potenziale. Facendo un confronto 
con dei fatti puramente elettrici, questa 


Adattamento semplice 

Tutte le sup|3osizioni che si sono fatte 
finora riguardo alla linea di trasmissipne 
« infinita » sono da considerarsi non esat¬ 
te in quanto una linea ha sempre una lun- 
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Conduttori piu vicini 


Oiametro elevato 


0 Pìccolo 
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0 Brande 
__ 



^ Impedenza caratteristica 

\ 4 2 4 / uguale al carico 
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Carico inferiore o 
carico superiore 
àirimpedenza 
caratteristica 


Fig. 5 - Disposizione dei cavi e frazione del con¬ 
duttore. 


resistenza anche se del tutto fittizia, avrà 
come effetto, quello di limitare l'impor¬ 
tanza di questa corrente, corrente che vie¬ 
ne determinata dalla tensione indotta nel¬ 
la antehna vera e propria. 

I valori dì L e di C, dipendono essen¬ 
zialmente dalla disposizione geometrica 
delle due frazioni di conduttore. 

Come si può vedere in fig. 5, un diame¬ 
tro elevato fa aumentare la capacità e di¬ 
minuire l'induttanza; questo si verifica 
anche se avviciniamo le due sezioni con¬ 
duttrici dei cavi. Possiamo anche dire che 
due conduttori vicini danno luogo a una 
impedenza relativamente bassa. 


Fig. 6 - Effetto del collegamento di un carico resi¬ 
stivo a una linea. 


ghezza « finita » perché il suo compito è 
quello di collegare il « generatore » a un 
ricevitore; in questo collegamento inter¬ 
viene dì nuovo l'impedenza'caratteristica. 

Prendiamo ora in considerazione l'even¬ 
tualità che alle estremità della linea, dì 
lunghezza piuttosto breve, venga col lega¬ 
ta una resistenza pura, come si può ve¬ 
dere in fig. 6. in questo caso dunque II ca¬ 
rico avrà la stessa natura della impedenza 
caratteristica stessa e nel caso in cui la 
resistenza dì càrico avesse anche lo stes¬ 
so valore dell'impedenza, si avrebbe un 
funzionamento come se l'insieme dell'in- 
stallazione avesse lo stesso valore oh¬ 
mico. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Gamme di frequenza: N. 3 in VHF: 40^60; 60 ^ 110; 110^ 230 MHz — N. 1 in 
UHF: 470 -f 900 MHz • Sintonia UHF-VHF separate e continue con riduzione- 
demoltiplica (a comando unico) • Frequenza intermedia; 35 MHz • Transistore: N. 16 
- Diodi: N. 7 • Sensibilità UHF-VHF: 2,5 pV • Campo di misura - in 4 portate - tra 
2,5 pV e 100 mV; 1 V fondo scala, con attenuatore supplementare 20 dB • N. 2 in¬ 
gressi coassiali asimmetrici: 75 fi UHF-VHF • Precisione di misura: ± 6 dB; ± 2 pV 
in UHF; ± 3 dB; ± 2 pV in VHF • Alimentazione con 8 pile da 1,5 Volt • Tensione 
stabilizzata con Diodo Zener • Altoparlante incorporato • Rivelazione commutabile 
FM-AM • Controllo carica batteria • Adattatore impedenza UHF-VHF 300 fi • Dimen¬ 
sioni: mm. 290x 100x 150 • Peso: Kg. 3,800. 
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Fìg. 7 - Circuito risonante, valori alla, risonanza 
indipendenti dalla frequenza. 



Fig. 8 - Differenza fra un circuito induttivo (a] 
e un circuito capacitivo (b) e (c). 


Concludendo si può dire che nel caso 
in cui il cavo di collegamento e la resi¬ 
stenza terminale abbiano un valore iden¬ 
tico, si avrà un'equivalenza assoluta fra il 
circuito utilizzatore e la linea di lunghezza 
infinita. 

Al contrario non è esatto addizionare 
insieme queste resistenze in quanto è pro¬ 
prio ciascun tronco che presenta questa 
stessa resistenza. 

Bisogna tener conto ancora di una nuo¬ 
va situazione, per la quale si dovrà ammet¬ 
tere la scomparsa degli elementi che so¬ 
no direttamente interessati dalla influen¬ 
za della frequenza e in modo particolare 
del circuito risonante, raffigurato in fig. 7 
nel quale, a seconda della disposizione, si 
rende simile sìa a una semplice resisten¬ 
za, sia a un fattore che non fa intervenire 
i componenti L, C e R al dì fuori dì tutti i 
termini di pulsazione o dì frequenza. 

Il comportamento del circuito potrà cor¬ 
rispondere al caso dì adattamento perfet¬ 
to, qualunque valore sia stato ottenuto 
durante la regolazione della induttanza e 
della capacità. 

AM’inizio deN’articolo si era posta l’ipo¬ 
tesi di lavorare con una linea di lunghez¬ 
za infinita, per ottenere una condizione di 
funzionamento ideale, ora invece è neces¬ 
sario sostituire il nostro generatore in 
corrente continua con un altro che generi 
segnali variabili. 

Bisogna tener presente che anche se si 
cambia il valore delle frequenze, passan¬ 
do dalle alte alle basse frequenze, nel¬ 
l’adattamento del cavo d’ingresso dì un ri¬ 
cevitore televisivo, si hanno gli stessi pro¬ 
blemi che si presentano nell'adattamento 
degli altoparlanti in un complesso di bas¬ 
sa frequenza. 

Come prima differenza che si presenta 
fra un generatore in continua e un gene¬ 
ratore in alta frequenza, si può conside¬ 
rare la forma alternativa dei segnali che 
portano una variazione [fig. 8a) per quel 
che riguarda l’ampiezza delle correnti, del 
loro valore istantaneo e della direzione 
dei loro spostamenti. 

La seconda differenza è data da un’usci¬ 
ta non costante dei valori rilevati da pun- 
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to a punto; si può dire che in ogni istante 
l’ampiezza raggiunta in un determinato 
punto risulta dal potenziale applicato al¬ 
l’ingresso un istante prima (fig. 8b) men¬ 
tre un istante dopo causa una caduta dì 
tensione nel carico che lo segue (fig. 8c). 



Fìg. 9 - Effetto di un cortocircuito sulla linea. 


Se sì avessero a disposizione due ap¬ 
parecchi di misura a lettura istantanea, 
si potrebbe constatare che questa am¬ 
piezza varierebbe da osservazione a os¬ 
servazione. 
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Facciamo però notare che questo acca¬ 
drebbe anche nel caso in cui l'installazio¬ 
ne fosse perfettamente adattata e quindi 
nel caso in cui l’impedenza caratteristica 
della linea fosse uguale esattamente alla 
impedenza del carico terminale. 

Onde stazionarie 

A questo punto si deve ricordare che 
nel caso in cui si abbia un conduttore uni¬ 
co ripiegato è come disporre di due fili 
conduttori collegati ciascuno a un polo 
diverso del generatore esterno, che ali¬ 
menterà un carico « nullo ». Si può così 
considerare questo tipo di linea come se 
fosse in corto circuito (fig. 9a). Di conse¬ 
guenza si avrà che questa sezione della 
linea assorbirà una corrente molto ele¬ 
vata e allo stesso tempo non si avrà ai 
suoi capi alcuna caduta di tensione. In 
fig. 9b è stata riportata la ripartizione del¬ 
la corrente e della tensione in un momen¬ 
to qualsiasi del l’osservazione. 

Prendendo come unità di riferimento la 
potenza, si può notare che la potenza ero¬ 
gata dal generatore non può venire assor¬ 
bita dalla resistenza terminale, in quanto 
questa ha un valore praticamente nullo o 
estremamente basso e di conseguenza 
non può dissipare un valore maggiore. La 
potenza allora percorrerà ì conduttori in 
senso inverso e si potrà così associargli 
una tensione e una corrente, anche questi 
ultimi con segno e polarità opposti rispet¬ 
to ai corrispondenti dati iniziali. 

Poiché il valore massimo viene raggiun¬ 
to per esempio quando la corrente dì « an¬ 
data » raggiunge il punto terminale dun¬ 
que dove iniziano i segnali riflessi, si os- 
serverà la coincidenza con dei determinati 
punti di valori nulli dì questi segnali va¬ 
riabili. Questi punti sono chiamati « nodi » 
ed esistono sia considerando delle tensio¬ 
ni sìa delle correnti, tenendo presente che 
i segnali saranno sfasati di un quarto di 
perìodo fra di loro. 

L’insieme di « nodi » e relativi « ventri » 
formerà un treno di onde stazionarie (fi¬ 
gura 9). 

In pratica l’esistenza di questi nodi è 
più facilmente riscontrabile su un carico 
di valore nullo e anche nel caso di una 
uscita « aperta » come è raffigurato in fi¬ 
gura 10. 
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Sarà anche più facile comprendere la 
nozione di potenza nulla (potenza che si 
forma con un carico nullo) che quella di 
potenza infinita (cioè la potenza che si 
forma in un carico infinito). 

Così ad una corrente di intensità eleva¬ 
ta, come si avrà nel primo caso, si dovrà 
opporre una corrente nulla accompagnata 
inizialmente da un potenziale massimo. 
Come si potrà facilmente constatare que¬ 
sto non è altro che il caso che si verìfica 
per le comuni prese di corrente: infatti 
queste sono sempre pronte ad erogare 
una certa potenza e permettono in ogni 
istante di misurare ai loro capi un certo 
potenziale. 

Riferendoci sempre alla fig. 10, sì può 
vedere l’esistenza delle onde stazionarie 
e la presenza di nodi e di ventri a inter¬ 
valli regolari di quarti di periodo; inoltre 
si può vedere che la differenza fra la cor¬ 
rente massima e la tensione massima è 
sempre di 90°. 

Fra questi due valori estremi si mette 
allora tutta una gamma di valori intermedi 
e fra di essi anche il carico puramente re¬ 
sistivo di valore uguale alla impedenza 
caratteristica della lìnea. 

In questo caso « ideale », si avrà che 
tutta la potenza disponibile verrà assorbi¬ 
ta dal carico e si avrà così l’assenza totale 
delle onde stazionarie. 

Ricordiamo però che questo caso idea¬ 
le è molto difficile da raggiungere perché 
ai terminali si avrà sempre un certo va¬ 
lore sia dì corrente che di tensione persi¬ 
stenti che causeranno un ritorno di una 
frazione della potenza terminale verso 
l’ingresso della lìnea o del generatore. 

Per concludere sì può dire che un carico 
inferiore alla impedenza caratteristica, 
produrrà un aumento della corrente dispo¬ 
nibile alla sua estremità, mentre un carico 
superiore aH’impedenza caratteristica pro¬ 
durrà un aumento della tensione. Il con¬ 
fronto delle impedenze reali di un dispo¬ 
sitivo pratico con l’impedenza caratteri¬ 
stica della linea di trasmissione, porta a 
definire il tasso di onde stazionarie - SWR 
(Standing-wave-ratio) generalmente mag¬ 
giore di uno, in quanto nel numeratore del 
rapporto è sempre presente il fattore mag¬ 
giore. Così per esempio, un cavo coassia¬ 


le di 75 il accoppiato a un carico di 50 il, 
darà luogo a un tasso di onde stazionarie 
di 1,5 (cioè il rapporto di 75 e 50). 

Bisogna tener presente che, nella deter¬ 
minazione globale delle caratteristiche e 
delle prestazioni di un’antenna e del rela- 


Segnale applicato 



Fig. 10 - Effetto del circuito aperto o assenza di 
carico sulla linea. 


tivo cavo di collegamento, è il valore del 
tasso di onde stazionarie che condiziona 
i risultati pratici. La misura propriamente 
detta si limiterà alla semplice misura geo¬ 
metrica fra la distanza di due ventri o di 
due nodi consecutivi. 

(da « Radio Plans » 6706) 
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FOTOELEnRONICA 


CIRCUITI PRATICI 


L’ABC DELLA 
ELETTRONICA 


Gli impieghi del fototransistpre BPX25 sono innumerevoli. 
Ne presentiamo alcuni fra i più interessanti e originali. 


ili parte 


p 

M. ossiamo dire che i diodi controllati 
conosciuti normalmente come thyrìstori 
hanno già invaso tutto il campo della re¬ 
golamentazione e del controllo in campo 
industriale. Essi stanno invadendo anche 
il campo delle correnti forti, dove fino ad 
oggi i dispositivi a semiconduttore erano 
del tutto trascurati. Con ì thyrìstori è 
possibile regolare elettronicamente cor¬ 
renti continue o correnti alternate dì 
grande potenza. Vengono eliminati i vec¬ 
chi reostati che consumavano tanto e 
rendevano poco. L’illuminazione dì una 
sala cinematografica, o la regolazione del¬ 
la velocità di un motore che di solito im¬ 
plicano diversi kW di energia, possono 
essere eseguite con la semplice rotazio¬ 
ne di un potenziometro di frazioni di W!!! 
Qui di seguito forniamo due interessanti 
circuiti di regolazione i quali con l’inse¬ 
rimento come elemento pi Iota-control lo, 
possono considerarsi veramente originali 
ed attuali. 

Controllo di potenze in corrente contìnua 

La regolazione dì correnti dì notevole 
entità è ottenuta come già detto me¬ 
diante thyrìstori (diodi controllati) che di 


solito ricevono gli impulsi di comando 
tramite trasformatori. In fig. 12 sono ri¬ 
portati due circuiti dì pilotaggio dì thyri- 
stori che non fanno uso di siffatti tra¬ 
sformatori. 

Con riferimento alla fig. 12a, se il 
BPX 25 è In oscurità, nel transistore^ 
BFY 52 non circola corrente dì base e ov¬ 
viamente neanche corrente di collettore. 
Conseguenza: il thyristore rimane bloc¬ 
cato. Quando invece il fototransistore vie¬ 
ne illuminato, il transistore entra in con¬ 
duzione e la corrente circolante nell’elet¬ 
trodo d’innesco porterà in conduzione il 
thyristore il quale a sua volta farà circo¬ 
lare corrente nel carico. 

Nel circuito dì fig. 12b, il thyristore è 
innescato quando il fototransìstore non è 
illuminato. Quando infatti il BPX 25 viene 
illuminato, il transistore BFY 52 assorbirà 
tutta la corrente circolante nel resìstere 
da 470 il\ in effetti ciò significa cortocir¬ 
cuitare al catodo l’elettrodo d’innesco del 
thyristore. Quando l’illuminazione cessa, 
anche il transistore ed il fototransìstore 
cessano dì condurre; ma allora la corren¬ 
te ritornerà a circolare nell’elettrodo d’in¬ 
nesco ed il thyristore entrerà in condu- 
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zione. Per « azionare » il,circuito di fig. 11 
e per la variazione luce/oscurità oppure 
oscurìtà/luce si deve disporre di un salto 
di illuminazione pari a 1000 lux. 


+ 50V 



Una volta innescato il thyristore non è 
più possibile togliere l'alimentazione al 
carico semplicemente togliendo e appli¬ 
cando l’illuminazione al fototransistore. 


+ 50V 



Fig. 12 - Controllo di potenze in corrente continua. 


La massima corrente circolante nel ca¬ 
rico sarà determinata ovviamente dal tipo 
di thyristore impiegato: quello usato in 
fig. 12 consente una corrente massima di 
16 A. Ovviamente con un thyristore di 
maggior potenza, questo stesso circuito 
è in grado di controllare correnti circo¬ 
lanti nel carico più intense. 


m22-m 



Fig. 13 - Controllo di potenza in c.a. mediante un 
BPX 25. 


Non basta quindi togliere il « segnale di 
luce » ma bisognerà togliere anche diret¬ 
tamente la tensione di alimentazione del 
thyristore. Questi circuiti quindi, sono 
molto adatti per sistemi di allarme e si¬ 
stemi dì chiusura di porte. Essi possono 
essere impiegati per controllare da lon¬ 
tano apparecchiature che si trovano in zo¬ 
ne pericolose, come potrebbehro essere i 
laboratori per lo studio delle alte ten¬ 
sioni. Il circuito di fig. 12b [inserimento 
di corrente quando viene tolta l’illumina¬ 
zione) potrebbe essere usato nei sistemi 
di allarme antifurto e in tutti quei casi in 
cui devono essere messi in funzione di¬ 
spositivi dì allarme di una certa potenza. 

Controllo di potenza c.a. 

La fig. 13 mostra un circuito nel quale 
una tensione alternata viene applicata ad 
un carico tutte le volte che il fototransi¬ 
store viene illuminato con una intensità 
dì illuminazione di 700 lux. La massima 
corrente circolante nel carico è determi¬ 
nata dal BTY 91-400 R, ed è 16 A. 
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Questo circuito non consente un aggan¬ 
ciamento contìnuo per ìl semplice fatto 
che il thyristore alla fine di ciascuna se¬ 
mionda positiva della tensione di alimen- 


Se il circuito non contenesse il diodo 
regolatore dì tensione e ìl transistore 
TRI, tutta la tensione raddrizzata verreb¬ 
be a trovarsi ai capi HrI fototransistore 


Fig. 14 - Circuito per la 
lettura di piste sonore. 


+ 2UV 



tazione (e cioè quando la corrente « ca¬ 
de » a zero) toglie la tensione di alimen¬ 
tazione al carico. La tensione dì alimen¬ 
tazione potrà di nuovo essere applicata al 
carico solo nel caso in cui il BPX 25 
venga illuminato nell’istante preciso in 
cui nel suo ciclo la tensione di alimenta¬ 
zione raggiunge un valore tale da far cir¬ 
colare nel thyristore una corrente suffi¬ 
ciente a farlo innescare; ciò si verifica 
a circa 6° a partire dal valore dì tensione 
zero. La tensione di alimentazione potrà 
essere pertanto col legata al carico in 
qualsiasi istante dopo 6 ° dal valore di 
tensione zero, sincronizzando opportuna¬ 
mente gli impulsi di luce diretti sul 
BPX 25. 


quando questo non risultasse illuminato. 
Per proteggere il BPX 25 da questo so¬ 
vraccarico, viene impiegato un diodo re¬ 
golatore di tensione il quale limita la ten¬ 
sione al valore di 5,6 V; valore quest’ul¬ 
timo che farà circolare una corrente di 
1 A di picco attraverso II resistore da 
390 n. Questo valore di corrente è su¬ 
periore a quello sopportabile dal diodo, 
e per questo motivo sì inserisce il tran¬ 
sistore il quale amplificando la corrente 
del diodo permetterà di poter usare un 
diodo regolatore di tensione di minori di¬ 
mensioni di quelle che diversamente oc¬ 
correrebbe. Il resìstere da 47 O viene in¬ 
cluso per impedire che il thyristore venga 
sovraccaricato. 
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Si dovrà tener presente che se la tem¬ 
peratura ambiente s’aggira sui 50°, TR1 
dovrà essere montato su di un radiato¬ 
re con resistenza termica di non più 
55 °C/W. 


+ t2y 



ghezza di banda di 6 kHz, la fessura attra¬ 
verso la quale viene letta la pista non do¬ 
vrà essere più lunga di 2,5 mm. Con una 
fessura con dimensioni di 2x2,5 mm la 
porzione di pista sonora «esposta» è mol¬ 
to più piccola dell’area sensibile del fo¬ 
totransistore BPX 25. Conseguenza: per 
illuminare il fototransistore con l’equiva¬ 
lente di 50 lux occorre portare sulla fes¬ 
sura un’illuminazione di 5000 lux. Di con¬ 
seguenza per un’uscita di 3 W, occorrerà 
un valore di illuminazione di 300 klux. 
Questa intensità luminosa potrà essere 
ottenuta mettendo a fuoco sulla fessura 
la luce proveniente da una lampada mi¬ 
niatura da 1 W. 


Fig. 15 - Circuito per produrre una radiazione in¬ 
frarossa modulata. 


Lettura di piste sonore di film 

In fig. 14 è riportato un circuito che può 
essere impiegato per la lettura di piste 
sonore di film. Esso è in grado di dare 
un’uscita di 50 mW con una modulazione 
ottica di 50 lux; l’uscita massima è 3 W. 
La risposta in frequenza va da 15 Hz a 
6 kHz con 100 lux, il limite superiore può 
aumentare qualora si aumenti l’illumina¬ 
zione. I diritti di temperatura del circuito 
sono —25 e -I- 50 °C. La larghezza della 
pista è circa 2 mm e per avere una lar- 





Fig. 16 - Rivelatore della radiazione infrarossa mo¬ 
dulata. 



Fig. 17 - Disposizione delle lenti e degli specchi 
per la trasmissione della radiazione all’infrarosso. 


Telecomunicazione mediante raggi 
infrarossi 

Il BPX 25 è sensibile alle radiazioni vi¬ 
cine all’infrarosso. Esso potrà pertanto 
essere impiegato in sistemi di comunica¬ 
zioni con radiazioni all’infraròsso modu¬ 
late. Il BPX 25 può naturalmente essere 
impiegato anche in sistemi impieganti la 
luce visibile. Modulare la luce visibile con 
una frequenza superiore a 1 kHz è comun¬ 
que particolarmente difficoltoso. 
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la nuova serie 
di Gnescopi 
autoprotetti 
possiede queste 

interessanti 

caratteristiche: 



fascia di protezione arretrata 
schermo piatto con angoli squadrati 
rapporto immagine 3:4. 

I cinescopi di questa serie completata dai tipi già noti da 19” (A47-26 W) e da 23” (A59-23 W) consentono la soluzione estetica 
« push-through » e soddisfano a tutte le prescrizioni di sicurezza antimplosione 

DAT! TECNICI RIASSUNTIVI 


Tipo 

Diagonale 

schermo 

(cm) 

Angolo 
deflessione 
“ (°) 

Lunghezza 

compless. 

(mml ' 

Lunghezza 

collo 

(mm) 

Diametro 

collo 

(mm) 

Trasmissione 

luce 

Vo 

Dati accensione del 
filamento 

A28-14W 

28 (11”) 

90o 

245 

105,5 

20 

50 

11 V: 

68 mA 

A31-20W 

31 (12”) 

90 

272 

105,5 

20 

50 

11 V: 

68 mA 

À44-120W 

44 (17”) 

110 

284.5 

110 

28,6 

48 

6.3 V; 

300 mA 

A50-120W 

50 (20”) 

110 

312,5 

110 

28.6 

45 

6.3 V: 

300 mA 

A61-120W 

61 (24”) 

110 

362 

110 

28,6 

43 

6.3 V; 

300 mA 
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Il sistema più semplice per avere delle 
radiazioni modulate all'infrarosso è quel¬ 
lo di impiegare un diodo aH’arseniuro di 
gallio. 


se emesse dal diodo potranno essere 
controllate dal segnale modulante appli¬ 
cato aH’ingresso. Con questo circuito è 
possibile ottenere con un ingresso di 


+ 12V 



La fig. 15 indica un circuito che può 
realizzare questo sistemi di modulazione 
all’infrarosso. 


+3V 



Fig. 19 - Generatore di radiazioni infrarosse codi- 
ffcate. 

Il segnale modulante amplificato dai 
tre transistori produce attraverso il diodo 
all’arsenluro di gallio una corrente modu¬ 
lata. Conseguenza: le radiazioni infraros¬ 


150 mV di picco una corrente di picco 
nel diodo del valore di 10 mA. La risposta 
a 80 kHz è di 3 dB al disotto di 1 kHz. 

Il circuito per rivelare la radiazione in¬ 
frarossa madulata è indicato in fig. 16. 
È formato da un fototransistore BPX 25 
seguito da due stadi amplificatori. Un in¬ 
gresso di 1 lux di picco produrrà un’usci¬ 
ta di 400 mV di picco. La risposta a 4 kHz 
è 3 dB al di sotto di quella a 1 kHz. 

I circuiti sopra descritti costituiscono 
un sistema di comunicazione semplice e 
compatto. Esso ha il grande vantaggio 
della segretezza e dell’immunità da inter¬ 
ferenze. L’apparecchiatura è portabile e 
se munita di visualizzatori, è facile da 
mettere a punto e da far funzionare. Im¬ 
piegando lenti collimatrici con una aper¬ 
tura focale di f : 2 oppure riflettori para¬ 
bolici come indicato nella fig. 17, è pos¬ 
sibile stabilire una telecomunicazione tra 
due punti distanti 30 metri circa. (Le nor¬ 
mali lenti lavorano discretamente bene 
con l’infrarosso). 

Questa apparecchiatura può essere im¬ 
piegata in posti affollati dove uno spo¬ 
stamento improvviso è impossibife e do¬ 
ve necessita una rapida comunicazione 
segreta. 
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« Demodulazione » di segnali in codice 

In alcuni casi, il buon funzionamento di 
un dispositivo azionato da un raggio di 
luce (come alcuni di quelli già descritti) 
può essere ostacolato dalla luce dispersa 
neH’ambiente dove è installato il disposi¬ 
tivo stesso. Per esempio, i dispositivi di 
sicurezza fotosensibili impiantati in un 
negozio molto illuminato hanno bisogno 
di un’accurata schermatura per funzionare 
a dovere. 

La luce presente neH’ambiente può co¬ 
munque essere del tutto ignorata se la 
luce diretta verso II fototransistore può 
essere codificata in qualche modo, e se 
il circuito associato al fototransistore può 
rispondere soltanto a quel tipo di codice. 
In fig. 17, il BPX 25 è seguito da un am¬ 
plificatore accordato che può considerarsi 
in questo caso un decoder. L'accordo è 
realizzato mediante una rete a «doppio T» 
tra la base di TRI e l’emettitore di TR2: 
con i valori indicati il circuito risulta ac¬ 
cordato alla frequenza di 2,7 kHz ± 1 Hz. 
Alla frequenza di 2,7 kHz la rete a dop¬ 
pio T presenta una impedenza elevata alla 
reazione negativa, alle altre frequenze es¬ 
sa offre invece una bassa impedenza alla 
reazione negativa. Conseguenza: segnali 
con frequenza diversa da 2,7 kHz risul¬ 
teranno attenuati e il segnale che risul¬ 
terà applicato a TR3 sarà troppo debole 
per poter eccitare il relè posto nel suo 
circuito di collettore. 


Quando invece il BPX 25 riceve un se¬ 
gnale-luce modulato a 2,7 kHz nessuna 
reazione si verificherà attraverso il « fil¬ 
tro » a doppio T. Alla base di T3 verrà 
allora applicato un segnale fortemente 
amplificato che verrà raddrizzato dal dio¬ 
do base-emettitore del transistore. Nel 
collettore di TR3 si produrrà una corrente 
continua di elevata intensità. 

Il diodo QA 200 conduce durante la se¬ 
mionda negativa del ciclo e scarica il 
condensatore collegato ai suoi terminali. 
Senza questo diodo, il condensatore trat¬ 
terebbe la sua carica ripristinando la 
componente c.c. del segnale e togliendo 
la polarizzazione del transistore. 

La sorgente dì luce modulata può es¬ 
sere realizzata inserendo un diodo al- 
l’arseniuro di gallio, GAY 12, nel circuito 
dì collettore di un multìvibratore, come 
appunto indicato in fig, 18. La frequenza 
di questo « oscillatore » può essere adat¬ 
tata a quella del « rivelatore » mediante 
regolazione cTi un resistere come indicato 
nello schema. 

Il multìvibratore, modulatore di luce, dà 
un impulso di uscita quadrato, ma il « ri¬ 
velatore >• risponderà soltanto ad un se¬ 
gnale sinusoidale avente la frequenza fon¬ 
damentale uguale alla frequenza fonda- 
mentale dell’onda quadra. 

(Da « A.l. Philips ») 


Questo microcircuito MOS della SGS rap¬ 
presenta uno dei più importanti successi 
realizzati in Europa dai laboratori di una 
industria italiana nel campo della ricerca 
sul semiconduttori. 

Si tratta di un registro a spostamento 
(shift regi ster) che integra 380 transistori 
MOS pari a 81 funzioni logiche elementari, 
con una frequenza massima di sposta¬ 
mento di 500 KHz. La sua superficie è di 
circa 2 mm^. 



SELEZIONE RADIO - TV / N. 11 - 1968 


1997 













































































MONTAFLEX 

LA RISPOSTA A TUTTI I PROBLEMI DI MONTAGGIO 

Fornito sotto forma di scatole, basette, piastre, squadrette e supporti nelle 
più svariate misure, si presta in modo eccezionale per ogni tipo di 
realizzazione meccanica ed elettrica; interruttori, telai, zoccoli, strumenti, 
circuiti vari. 

Di facile e veloce montaggio è particolarmente indicato per scuole, 
laboratori, sperimentatori. 


MONTAPRINT 

CIRCUITO STAMPATO UNIVERSALE 

La base ideale per il progetto di circuiti stampati. 

Utilissimo per laboratori, piccole officine, studenti e sperimentatori. 
Le piste conduttrici del Montaprint sono provviste di interruzioni ad 
intervalli regolari e possono essere interconnesse mediante saldature 
0 con appositi connettori. 

Sono disponibili piastre di tutte le dimensioni con piste di 5 o 4 mm. 



IN VENDITA PRESSO TUTTI I PUNTI DELL’ORGANIZZAZIONE G.B.C. IN ITALIA 


GLI 



L’ABC DELLA 
ELETTRONICA 


Riportiamo in questo articolo alcune generalità sui circuiti oscillatori, riportando 
anche una semplice classificazione di questi circuiti. In questa prima parte ci 
occuperemo dei circuiti oscillatori sinusoidali mentre nel prossimo numero ci 
occuperemo dei circuiti pratici sia a valvole che a transistor. 


\Jn oscillatore si può considerare come 
un generatore o una sorgente di segnali; 
questi oscillatori possiedono anche una 
certa potenza e di conseguenza l’oscilla¬ 
tore può essere considerato una sorgente 
di energia. 

Il circuito di alimentazione fornisce 
l’energia, una parte della quale si perde 
sotto forma di calore e una parte viene 
trasformata sotto forma del segnale for¬ 
nito da questo montaggio. 

Gli oscillatori possono essere consi¬ 
derati come trasformatori d’energia e di 
conseguenza un oscillatore alimentato in 
continua, è in grado di fornire un segnale 
periodico di forma qualsiasi, che può es¬ 
sere sinusoidale. 

Nel campo dell'elettronica si possono 
considerare tre montaggi fondamentali: 
gli amplificatori, gli oscillatori e ì raddriz¬ 
zatori. Tutti questi montaggi sono dei tra¬ 
sformatori d’energia se si tiene conto 
anche della alimentazione del circuito. Sì 
deve intendere come potenza di alimen¬ 
tazione, la potenza di ingresso, mentre la 



Alim. 

Fig. 1 - Quattro diversi circuiti oscillatori che 
permettono di ottenere diversi segnali d’uscita. 
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potenza del segnale come la potenza d'u¬ 
scita. 

Prendendo in considerazione un ampli¬ 
ficatore, la trasformazione d'energia porta 
alla differenza che esiste fra il segnale 
applicato aH’ingresso e quello di uscita, 
le differenze erano di ordine diverso: am¬ 
piezza, fase, distorsione. Trattandosi di 
raddrizzatori, il sennale di ingresso è 




f f 

Alim.l Alim-2 Alim.3 


Pig. 2 - Principio di funzionamento di un oscillatore 
sinusoidale a circuito LC. 


quello applicato, molto spesso alternato 
sinusoidale e il segnale di uscita è conti¬ 
nuo filtrato ottenuto dal raddrizzatore e 
daile cellule di filtraggio. 

Concludendo, si può dire che gli oscil¬ 
latori sono dei generatori di segnali ed 
è sufficiente alimentare l’oscillatore per 
ottenere i segnali che esso può generare. 

Classificazione degli oscillatori 

A causa dei numerosi tipi di osbillatori 
è necessario fare una classificazione. 

La prima classificazione è quella basata 
sui componenti impiegati: valvole o tran¬ 
sistor oppure valvole e transistor insieme 
nello stesso circuito. 

“la seconda classificazione è quella sul¬ 
la quale si basa la forma dei segnali: si¬ 
nusoidali, rettangolari, rettangolari defor¬ 
mati in una infinità di modi; a dente di se¬ 
ga, triangolari e così via. Si possono così 
considerare gli oscillatori stabili e quelli 
instabili. 


Si deve ricordare che gli oscillatori sta¬ 
bili danno in uscita un segnale a fre¬ 
quenza costante; in realtà questa frequen¬ 
za non è del tutto costante in quanto su¬ 
bisce una variazione deH’ordine di 10”"“. 
Questo inconveniente può essere parzial¬ 
mente ridotto utilizzando una alimenta¬ 
zione costante, un circuito di stabilizza¬ 
zione della temperatura, un circuito di 
compensazione della variazione dell'ali¬ 
mentatore o della temperatura, comando 
automatico di frequenza, ecc. 

Gli oscillatori sinusoidali sono i più sta¬ 
bili, come si può constatare dai circuiti 
inclusi nei ricevitori a variazione di fre¬ 
quenza radio e TV. 

Al contrario degli oscillatori stabili, 
quelli instabili, danno dei segnali la cui 
frequenza può variare anche di un valore 
pari al 5% e più. 

Questi oscillatori instabili devono es¬ 
sere pilotati con segnali di frequenza sta¬ 
bili; tali oscillatori sono impiegati nei 
circuiti di base dei tempi di riga, negli 
apparecchi televisivi e in numerose altre 
applicazioni. 

Nel caso di questi amplificatori, l’insta¬ 
bilità non è un difetto come può sembrare 
a prima vista ma un vantaggio, in quanto 
la loro obbedienza al comando dei segnali 
stabili, permette loro di diventare molto 
stabili. 

Ricordiamo a questo punto che vi sono 
anche degli oscillatori che oscillano so¬ 
lamente quando al loro ingresso viene 
applicato un segnale. Come ci si può ren¬ 
dere conto, esistono numerosissimi tipi 
di oscillatori. 

Per poter funzionare gli osciilatori de¬ 
vono essere accoppiati ad altri circuiti, 
primo fra tutti l’alimentatore. 

Quando si vuole ottenere un segnale 
maggiore di quello fornito direttamente 
daH’oscillatore, si può aggiungere al suo 
circuito un amplificatore che rende più 
grande in ampiezza il segnale dal punto 
di vista della tensione, della corrente e 
della potenza (fig. 1a]; come si può ve¬ 
dere l’ampiezza del segnale Q 2 in uscita 
è maggiore del segnale d’ingresso Qi. 

Alcune volte può essere necessario va¬ 
riare la forma d’onda deN’oscillatore e 
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per questo ad esso si fa seguire un cir¬ 
cuito deformatore come è rappresentato 
in fig. 1 b; come si può vedere il segnale 
di uscita Q 4 ha cambiato totalmente forma 
essendo diventato un’onda quadra rispet¬ 
to al segnale sinusoidale d’ingresso O3. 

In fig. 1c si è rappresentato il caso in 
cui il circuito oscillatore instabile è im¬ 
piegato per trasformare un segnale di 
sincronismo Qs in un segnale avente una 
forma voluta; per esempio iJ segnale Qs 
può essere costituito da impulsi molto 
brevi rispetto al periodo del segnale. In 
generale le frequenze del segnale di usci¬ 
ta Qé e d’ingresso Qs hanno fra loro un 
rapporto intero per esempio 1,2, 3, o esat¬ 
tamente frazionario: 1/2, 1/3 ecc. In que¬ 
sto modo se la frequenza di Qs è per 
esempio di 100 Hz quelia di Qs potrà es¬ 
sere 25, 50, 100. 200, 300 e così via. 

Per concludere in fig. 1 d si può vedere 
il caso di collegamento di un oscillatore 
a un circuito moltiplicatore di frequenza. 
L’oscillatore fornisce un segnale sinusoi¬ 
dale avente una frequenza fi = 1 /ti dove 
Ti è il periodo; quando applichiamo il se¬ 
gnale Ó 7 al circuito moltiplicatore di fre¬ 
quenza otterremo all’uscita un segnale la 
cui frequenza sarà f’ = 1/T’ che sarà mul¬ 
tiplo di f, per esempio si avrà f’ = 3 f. 

Al contrario, è anche possibile avere dei 
circuiti divisori di frequenza che permet¬ 
tono di ottenere dei segnali di frequenza 
minore di quella di partenza. 

Passiamo ora a vedere come possono 
essere fatti i circuiti oscillatori veri e 
propri. Essi utilizzano uno o più tubi 0 
transistor associati naturalmente a com¬ 
ponenti come resistori, condensatori o 
bobine montati in diversi modi. 

Variando opportunamente i valori di 
questi componenti in uno stesso schema 
si possono determinare la frequenza, la 
ampiezza e anche la forma del segnale. 

In questo articolo descriveremo sola¬ 
mente qualche tipo di oscillatore, scelti 
naturalmente fra i più noti e più utilizzati 
in pratica. 

Come abbiamo detto in precedenza, gli 
oscillatori possono dare delle frequenze 
da molto basse a molto alte, per esempio 
sono in grado di dare una oscillazione al 


minuto (1/60 Hz) fino a 10'° al seoondo 
(10.000 MHz). 

Riportiamo ora le gamme più comuni 
di frequenza: 

Basse frequenze: 25 < f < f,, dove fi può 
variare da 10 a 15 kHz. 

Frequenze ultrasonore: da circa 15 kHz a 
100 kHz. 



Alte frequenze (RF): da circa 100 kHz a 
30 MHz. 

Frequenze molto alte (VHF) : da 30 MHz a 
300 MHz. 

Frequenze ultra alte (UHF): da 300 a 
30.000 MHz. 
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Dobbiamo notare che solo i limiti delle 
frequenze VHF e UHF sono fissate cor¬ 
rettamente mentre le frequenze basse non 
sono ben definite. 

Per concludere questa classificazione, 
si deve ricordare l'esistenza degli oscil¬ 
latori composti da due oscillatori i cui 
segnanti si combinano facendo così un 
oscillatore a battimenti. In questo modo, 
considerando fi e f 2 le frequenze di ciascun 
oscillatore, la frequenza di battimento sarà 
data da fi — f 2 (fi -— f 2 ) oppure fi +f 2 
o ancora nfi +mf 2 dove n e m sono dei 
numeri interi uguali o maggiori a 1 . 

Oscillatori sinusoidali 

La maggior parte dei circuiti oscillatori 
equipaggiati a valvole o a transistor, sono 
formati da condensatori e da bobine op¬ 
pure da condensatori e resistori. Natural¬ 
mente esistono diversi tipi di ogni cate¬ 
goria. 

Come è facile comprendere gli oscilla¬ 
tori sinusoidali devono fornire dei segnali 
sinusoidali e il più perfetti possibile; ri¬ 
cordiamo che i circuiti formati da indut¬ 
tanze e condensatori sono più stabili di 
quelli formati da resistenze e condensa- 
tori. 

In fig. 2 abbiamo riportato il circuito di 
principio di un oscillatore sinusoidale 
provvisto di un circuito L-C. Sullg schema 
si è rappresentato il « tubo » in forma ge¬ 
nerale in quanto si potrebbe utilizzare sia 
un transistor sia una valvola; come si può 
vedere questo tubo ha tre elettrodi e 
cioè a è l'elettrodo d'ingresso, c è l'elet¬ 
trodo di uscita e b è l'elettrodo comune. 

Nel caso il componente fosse un transi¬ 
stor a sarà la base, b sarà l'emettitore e c 
sarà il collettore; collegato in questo mo¬ 
do il transistor risulterà collegato ad emet¬ 
titore comune. 

Diamo ora brevemente alcuni cenni sul 
funzionamento del circuito. Le oscilla¬ 
zioni prendono avvio al momento del col¬ 
legamento al circuito dell'alimentazione; 
le oscillazioni nascono nel circuito Li Ci 
composto dalla bobina Li e dal condensa¬ 
tore di capacità Ci. 

La formula di Thomson permette di tro¬ 
vare la frequenza delle oscillazioni: 


2 Tz y Li Gl 

Si deve notare che l'ampiezza di questo 
segnale tende a diminuire fino a zero 
e se non si prevede un dispositivo di man¬ 
tenimento può anche sparire. Riferendoci 
al circuito di fig. 2 il montaggio suddetto 
è formato dalla bobina L 2 accoppiata ad 
Li e dal tubo Ti. 

A causa dellaccoppiamento esistente 
fra Li e L 2 , il segnale a frequenza f viene 
trasmesso da Li a L 2 nel momento in cui 
esso si forma. Siccome L 2 era inserita 
nel circuito dell’elettrodo d’ingresso a, 
viene applicato così al tubo Ti, il segnale 
ha una frequenza f e il tubo l'amplifica. 

Di conseguenza si ottiene un segnale 
amplificato che ritroveremo sull’elettrodo 
c che si aggiungerà al segnale esistente 
in modo che il segnale totale del circuito 
Li Gl è quindi maggiore al valore iniziale. 

Nella bobina Lz viene quindi indotto un 
segnale maggiore del precedente ed è 

10 stesso del segnale amplificato. 

Questo metodo di reazione ad anello 
chiuso riporta il tubo Ti allo stato di oscil¬ 
lazione, ingrandendo continuamente un se¬ 
gnale sinusoidale alla frequenza f. 

La potenza raggiunge un valore determi¬ 
nato che resta costante e che dipende dal¬ 
le caratteristiche del montaggio e del¬ 
l’alimentazione. 

È necessario che per oscillare il segna¬ 
le amplificato che appare su Li Ci, sia in 
fase con il segnale esistente, in modo che 
l’ampiezza dei due segnali che si somma¬ 
no diventa più grande. 

Bisogna supporre che il circuito dì Ti 
montato come amplificatore sia anche 
inversore, come nel caso di un transistor 
montato a emettitore comune. Di conse¬ 
guenza si deve fare in modo che L 2 sia 
avvolta in senso inverso di Li. In questo 
caso, i segnali avranno la forma di quelli 
raffigurati in fig. 3. 

Il segnale presente nella bobina Li è 
quello rappresentato nella fig. 3Ai mentre 

11 segnale indotto nella bobina L 2 è raffi¬ 
gurato in fig. 3 A 2 ; come si può notare esso 
è inverso rispetto al precedente e cioè 
quando uno aumenta l'altro diminuisce. 
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La Chìnaglia 

NUOVO VTVM 1001 


ELETTROCOSTRUZIONI s.a.s. 

Via Tiziano Veceiiio 32 - Tel. 25.102 - 32100 Belluno 


presenta: 

Voltmetro elettronico di precisione ad alta sensibilitàT 




Resistenza d’ingresso 

22 MH cc - 1 MO ca 

ACCESSORI SUPPLEMENTARI: 


SCATOLA ini metallo bicolore grigio, munita di maniglia, cornice in polistirolo antiurto. Di¬ 
mensioni mm 240 x 170 x 105. Peso g 2100. 

QUADRANTE a specchio antiparallasse con 5 scale a colori; indice a coltello; vite esterna 
per la correzione dello zero. Flangia « Cristallo » gran luce in metacrilato. 

STRUMENTO Cl. 1,5, 200 pA, 500 n, tipo a bobina mobile e magnete permanente. 
COMMUTATORI di misura e di portata per le varie inserzioni. 

CIRCUITO a ponte bilanciato con doppio triodo. 

VOLTMETRO ELETTRONICO In cc.: resistenza d’ingresso 22 Mn costante su tutte le portate. 
Precisione ± 2,5®/o. 

VOLTMETRO ELETTRONICO in ca.: resistenze d'ingresso 1 Mil con 30 pF in parallelo; campo 
nominale di frequenza da 25 Hz a 100 KHz ± dB; letture in volt efficace ed in volt picco 
picco. Precisione ± 3,5‘'/o. 

OHMMETRO ELETTRONICO per la misura di resistenza da 0,2 fi a 1000 Mfi; valore di centro 
scala 10; alimentazione con pila interna. Precisione ± 2,5°. 

CAPACIMETRO BALISTICO da 500 pF a 0,5 F. Alimentazione a pila interna. 

DISPOSITIVO di protezione dello strumento contro sovraccarichi per errate inserzioni. 
ALIMENTAZIONE con cambio tensione universale da 110 V a 220 V 50 Hz. Potenza assor¬ 
bita 5,5 W, 

COMPONENTI di prima qualità; resistenze a strato Rosenthal con precisione del ± 1%. 
valvole, semiconduttori e condensatori Philips, 

VALVOLE e SEMICONDUTTORI: n. 1 valvola SQ « ECC » 186, n. 2 diodi al germanio- n. 2 
diodi al silicio. 

COSTRUZIONE semiprofessionaie. 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: cavetto per collegamento comune di massa, puntale nero per 
Vcc. con resistenza incorporata cavetto schermato e spina per jack, puntale rosso per Vca. 
e Ohm; istruzioni dettagliate per l'impiego. 

PRESTAZIONI: 


V ca 

7 portate 

1.5 

- 5 

- 15 

- 50 - 

150 

- 500 - 

1500 V 

V ca (eff.) 

7 portate 

1,5 

- 5 

- 15 

- 50 - 

150 

- 500 - 

1500 V 

V ca (p. p.) 

7 portate 


4 

- 14 

- 40 - 

140 

- 400 - 

1400 - 4000 V 

Output in dB 

7 portate 

da 

—20 a 

+65 

dB 




Ohmmetro 

7 portate 

1 

- 10 


100 Kn 

- 1 

- 10 

- 100 - lOOQMn 

Cap, balistico 6 portate 

0.5 


5 

50 

- 

500 

5000 pF - 0,5 F 


Puntale per alta tensione mod AT. 1001 per misure fino a 30 KVcc. 
Resistenza d’ingresso globale con puntale inserito 2200 MH. fattore di 
moltiplicazione 10O 

Portate 190 500 1500 5000 15.000 - 50.000 V (30 KVmax) 


Puntale alta tensione 
AT.-1001 


Sonda per radiofrequenza mod. RF. 1001 con campo nominale di misura da 1 KHz a 
250 MHz. Letture in volt efficace; massima tensione e radiofrequenze 15 V di picco; con¬ 
densatore di blocco per 500 Vcc. 

Sonda radio frequenza 
RF.-1001 



Provavalvole e provatransistorì 891 


SCATOLA in metallo bicolore grigio munita di maniglia. Dimensioni mm 410 x 265 x 100. 
Peso g 4650. 

STRUMENTO Cl, 1,5, 1 mA, 50 il, tipo a bobina mobile e magnete permanente. 

EMtSSIONE: la prova di emissione viene eseguita in base alle tabelle riportate sul libretto 
d'istruzioni. L’efficienza si rileva direttamente dalla scala a settori colorati. 
CORTOCIRCUITI e dispersioni rivelati da lampada al neon. 

DISPOSITIVO di protezione dello strumento contro sovraccarichi per errate inserzioni, 
VALVOLE: americane ed europee di tutti i vecchi tipi ed inoltre è prevista ia prova per le 
valvole pecal, Magnoval, Nuvistor, cinescopi TV dei tipi a 90° e 110'^. 

ALIMENTAZIONE con cambiotensione universale da 110 V a 220 V 50 Hz. Potenza assor¬ 
bita 35 W. 


SI possono.provare tutti i tipi di transistori NPN p PNP normali e di potenza e tutti i 
diodi comunemente impiegati nel settore radio TV. 

Le prove valgono sia per i tipi al germanio che per i tipi al silìcio. 

Con questo strumento si verificano; cortocircuiti, dispersioni, interruzioni e guadagno 
dì corrente p. 

Tutte le prove che l’apparecchio effettua sono prive di qualsiasi pericolosità sìa per i 
semiconduttori in prova che per l’apparecchio. 

Oscilloscopio 330 da 3” per Impieghi generali. 

SCATOLA in metallo grigio munita di maniglia. Dimensioni mm 195x 125x 295, Peso g 3300. 

AMPLIFICATORE VERTICALE; campo di frequenza nominale da 20 Hz a 3 MHz ± 1 dB; 
resistenza d’ingresso 10 Mn e 15 pF in parallelo sulla portata x 10, 1 Mfl e 50 pF in 
parallelo sulla portata x1; massima tensione applicabile all’ingresso 300 V pp.; sensibilità 
30 mV efficaci/cm. 

AMPLIFICATORE ORIZZONTALE; campo di frequenza nominale da 20 Hz a 50 KHz ± 1 dB; 
resistenza d'ingresso 1 .Mf2; sensibilità 500 mV effìcaci/cm. 

ASSE DEI TEMPI: da Ì0 Hz a 25 KH? in 6 gamme con generatore interno. 

SINCRONIZZAZIONE interna, esterna ed alla frequenza rete. 

COMANDI DI centratura orizzontale e verticale. 

TENSIONE DI CALIBRAZIONE incorporata da 1 V pp. 

ALIMENTAZIÓNE con cambiotensione universale da 110 a 220 V, 50 Hz. Potenza assorbita 
35 W. 

VALVOLE e SEMICONDUTTORI IMPIEGATI: n. 1 tubo a raggi catodici DG7-32, n. 2 EOF 80, 
n. 1 EF 80, n. 1 ECC 81, n. 1 EZ 80 e n. 2 diodi al germanio OA95. 

COSTRUZIONE semiprofessionale con componenti di prima qualità. 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: puntali di misura e istruzioni dettagliate per l'impiego. 

FiliaM: 20122 MìlanoT Via Cosin^^ Fante 14 - Tel. 83.33.71 • (Munchen) 8192 GARTENBERG - Edelweissweg 28 

Per informazioni richiedeteci fogli particolareggiati o rivolgetevi presso i rivenditori radio TV 
















































Siccome il tubo Ti inverte il segnale che 
viene ad esso applicato, il segnale am¬ 
plificato A 3 varia nello stesso senso di Ai 
a causa delle due inversioni. Il segnale A 3 
si aggiunge al segnale già esistente Ai 
e di conseguenza sì ottiene un segnale 
A 4 maggiore di Ai. 

Proseguendo nel nostro studio si potrà 
constatare che il tubo deve funzionare 
in modo tale che il circuito Li Ci sia 
smorzato. 

Nel funzionamento normale si può con¬ 
siderare che una resistenza Ri sia colle¬ 
gata in serie a Li e quindi sia la causa 
della dispersione del segnale che era ge¬ 
nerato nel circuito Li Ci al momento del 
collegamento dell'alimentatore. Lo smor¬ 
zamento è fornito dal tubo che crea una 


specie di resistenza negativa Ri che com¬ 
pensa la resistenza positiva. 

Si deve tener presente al contrario che 
se la bobina I 2 viene avvolta in senso 
contrario a quello normale non si genererà 
più alcuna oscillazione. 

Si deve fare in modo che l'accoppia¬ 
mento fra Li e L 2 sia sufficiente e che 
il guadagno del tubo abbia un valore mag¬ 
giore a un limite determinato. 

Per ottenere il segnale deH’oscillatore 
si può adottare il metodo seguente: una 
terza bobina L 3 viene accoppiata a L 2 o 
a Li e ai suoi capi sì ha la tensione di 
uscita. Un altro metodo è quello di pren¬ 
dere la tensione fra C 2 e uno dei punti 
dell’alimentatore. 

(Da « Le Haut - Parleur » 6709) 



La Tektronix Ine. presenta un nuovo oscilloscopio portatile, tutto a stato solido, da 4 MHz. 

Ualimentazione può essere effettuata tramite corrente alternata (115 V - consumo 14 W) o cor¬ 
rente continua esterna (da 6 a 16V - consumo inferiore ai 4,5 w). 

Lo strumento, tipo 323, è provvisto inoltre di alimentazione interna, tramite batterie ricaricabili, 
che gli consentonjo un'autonomia pari ad un'intera giornata lavorativa. Le sue dimensioni ri¬ 
dotte, il suo peso limitato, unito al consumo estremamente basso, lo rendono naturalmente 
adatto alle più svariate applicazioni. 

Lo strumento è fabbricato e venduto in Giappone dalla Sony-Tektronix di Tokyo; sarà inoltre 
diffuso in tutto il mondo dai distributori Tektronix Ine. 
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NUOVI 

COMPONENTI 


TeASFORMATOIIE 
D’USCITA DI RIGA 
TIPO AT 2036 


È un nuovo trasformatore d’uscita di riga destinato a lavorare con ia finale 
PL 504 e la raddrizzatrice dell’EAT DY 802. Può essere montato sia su telaio 
metallico che su circuito stampato. L’EAT è stabilizzata a 18 kV. 


^^^uesto trasformatore d’uscita è stato 
progettato per fornire la tensione di scan¬ 
sione richiesta dai cinescopi da 19” e 
23” montati su televisori funzionanti se¬ 
condo Io standard CCIR (625 righe per 


MG/2010-00, ii regolatore della linearità 
AT 4042/02, n. G.B.C. MG/0598-04 la valvo¬ 
lafinale di riga PL 504, la valvola raddrizza¬ 
trice deH’E.A.T. DY 802 e il diodo di boo¬ 
ster PY 88. L’E.A.T. è stabiiizzata a 18 kV. 



Fig. 1 - Trasformatore d'uscita di 
riga AT 2036 (3122.108.32410), per 
ricevitori a valvoie n. G.B.C ME/ 
1970-00. 



quadro e 50 quadri al secondo) oppure 
secondo lo standard americano (525 ri¬ 
ghe per quadro e 60 quadri al secondo). 
Deve essere impiegato in combinazione 
con l’unità di deflessione AT1040 n. G.B.C. 


Costruzione 

Il circuito magnetico del trasformatore 
è formato da un nucleo di FXB a U e da un 
nucleo di FXB a I. 
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L avvolgimento primario (5-8) e gli av¬ 
volgimenti secondari (1-2) e (3-4) si tro¬ 
vano immersi in resina poliestere e sono 
montati su una gamba del nucleo ad U 

(fig. 2). 


PY 88 

Corrente media di booster 115 mA 
Corrente di picco di booster 280 mA 
Corrente di booster alla 
fine della scansione 30 mA 

Tensione catodica di picco 5,2 kV 




Fig. 2 - Dimensioni in mm del trasformatore di riga AT 2036 (3122.108.32410). 


L’avvolgimento per l’E.AT. è stato in¬ 
capsulato in resina poliestere e collocato 
sull’altra gamba del nucleo. 

Per il montaggio sullo chassis, il tra¬ 
sformatore è munito di quattro piedini 
e di due fori filettanti. Il collegamento con 
lo stadio finale di riga e con gli altri cir¬ 
cuiti viene effettuato mediante^ terminali 
stagnati disposti come indicato in fig. 1. 


PL504 


Tensione anodica di picco 

7 kV 

Corrente anodica di picco 

230 mA 

Tensione media di griglia 


schermo 

240 V 

Corrente media di griglia 


schermo 

15 mA 

Dissipazione anodica 

9,2 W 

Dissipazione della griglia 


schermo 

3,5 W 


Dati elettrici (fig. 3) 


Questi dati elettrici sono stati misurati 
con un carico di booster dì 1 mA (termi¬ 
nale 5), con un condensatore da 100 pF 
inserito tra i terminali (1) e (4) e con 
un condensatore C 4 con valore di 220 pF. 


Corrente del fascetto*^ 
Tensione di alimentazione^^ 
Tensione di booster (ten¬ 
sione rialzata) 

Tensione E.A.T. 
Sovrascansione’- 
Stabilità fino a 
Tempo di ritorno 
Resistenza interna di E.A.T. 


200 p.A 
240 V 

640 V 

(240 + 640 880 V) 

17,6 kV 
9% 

190 V 
16% 

<4,5 Min 


(1) Un aumento dèlia corrente del fascetto di 200 y,A 
produce un aumento massimo dell’ampiezza del 2%. 

(2) Resistenza interna dei l'alimentatore = 250 n. 

Il nucleo del trasformatore non deve 
essere lasciato » sospeso » ma deve es¬ 
sere collegato allo chassis. 


Caratteristiche che deve possedere 
l'impulso di pilotaggio della PL 504 

Il tempo di interdizione deve essere 
almeno il 19% a— 100 V. 

Il picco di tensione deve essere mag¬ 
giore di — 120 V. 


20Q6 
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La pendenza del fronte anteriore del¬ 
l’impulso di pilotaggio deve essere infe¬ 
riore a 2 ps per 100 V. 

La forma deH’impulso di pilotaggio du¬ 
rante il periodo di conduzione della PL 504 


Il massimo carico ammissibile sul tra¬ 
sformatore, (incluso il carico del booster 
ma escluso il carico della VDR del circuito 
stabilizzatore) non deve superare 2,5 W. 
Questo carico corrisponde ad un aumento 
di corrente di circa 15 mA. 



Fig. 3 - Circuito d’impiego del trasformatore di riga AT 2036 (3122.108.32410), con valvola DY 802. 


COMPONENTI 

R, = 

2.2 Min, 1200 v„.„ 

C, - 4700 pF ceramico 

Rz = 

1000 n, 1/4 w 

C 2 = 22000 pF ceramico 

R 3 - 

2200 n. 2 w '> 

C 3 = 270 pF ceramico 1000 Vcc 

R 4 - 

10 Mn, 1200 v„ 

C 4 = 0-470 pF ceramico 2000 Vp.p, regolazione am¬ 

R. = 

0,5 Mn, potenziometro per regolazione 

piezza 


tensione del booster 

C 7 = 27000 pF carta, 1300 V condensatore di boo¬ 

R6 = 

1500 n. 1 W 

ster 

R 7 - 

2700 n, 1 W 

Cs = 0,27 ipiF (5%) correzione a « S » 

VDR 

2322.564,90014 (910 V) 


deve essere tale che la corrente del boo¬ 
ster alla fine della scansione (misurata 
con una corrente del fascetto zero) non 
si annulli. 


(31 La larghezza deH'immagine dipende da questo valore. 

(4) Con tensione di alimentazione bassa, la dissipazione 
può superare 1 W. 


Altre condizioni per il corretto 
funzionamento del trasformatore 

Il funzionamento del trasformatore è 
influenzato dai componenti che lo circon¬ 
dano. Le variazioni delle caratteristiche 
elettriche prodotte dalla presenza vicino 
al trasformatore di componenti, schermi 
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e dal cablaggio possono essere com¬ 
pensate fino ad un certo valore mediante 
opportuna scelta del valore del conden¬ 
satore C 4 . 

L’unità di deflessione è collegata al se¬ 
condario separato dal primario dal conden- 


Montaggio del trasformatore 

Il trasformatore può essere montato sia 
su circuito stampato che su telaio mecca¬ 
nico. Su quest’ultimo si dovranno prati¬ 
care i fori e un’apertura come indicato in 
fig. 5a. Il trasformatore viene fissato me- 


+ 



Fig. 4 - Circuito comparatore di fase da usare con il trasformatore AT 2036 (3122.108.32410). 


COMPONENTI 



R„ = 10 kn, 1/2 W 


R,2, R,3 = 39 kn, 1/4 W 

Cìi = 6800 pF, ceramico 

R,. = 5 Mii, potenziometro trimmer 

C 12 , Cvj = 1000 pF, ceramico 

R, 5 , R,6 = 15 ka. 1/4 W 

Ci 4 = 0,1 ,jj,ìF, poliestere 

L = 25-35 mH, choke 

Ci 5 , C 16 = 120 pF, ceramico 

D,, D, = OA202 


satore di booster C 7 . Gli impulsi per lo 
spegnimento di riga, per la sincronizza¬ 
zione e per altri impieghi debbono essere 
prelevati direttamente dai collegamenti 
dell’unità di deflessione. 

In questo trasformatore non ci sono 
avvolgimenti ausiliari. In fig. 4 è riportato 
lo schema di un circuito comparatore di 
fase per la sincronizzazione deH’oscilla- 
tore di riga. 

Se occorre alimentare qualche circuito 
del televisore con la tensione continua di 
booster, (tensione rialzata) si dovrà prov¬ 
vedere a filtrare quest’ultima per elimi¬ 
nare la componente a parabola e i picchi 
di ritorno presenti in essa. 


diante due viti da 3 mm. I piedini di mon¬ 
taggio possono essere ripiegati 0 saldati. 

Se il trasformatore viene montato su 
circuito stampato viene anche in questo 
caso fissato mediante i quattro piedini 
e le due viti da 3 mm. In fig. 5 b è indicata 
la posizione dei piedini di montaggio su 
un circuito stampato con fori con passo 
di 0.1”. 

I collegamenti alle valvole PL 504 e 
PY 88 possono essere saldati, come gli 
altri collegamenti, alla piastra del circuito 
stampato. Se sono piegati in alto (come 
appunto vengono forniti) essi sì prestano 
molto bene ad essere saldati direttamente 
ai cappucci anodici di queste valvole. 
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Tra il trasformatore e i circostanti com¬ 
ponenti e schermi debbono essere mante¬ 
nute determinate distanze come qui sotto 
specificato. 

— La distanza radiale tra la bobina del- 
rE.A.T. e qualsiasi parte metallica pia¬ 
na (priva dì spigoli vivi) deve essere 
almeno di 25 mm. 



a) 


dovrà tener presente che nei punti sot¬ 
toindicati gli impulsi di tensione hanno i 
seguenti valori: 

Terminale (1): — 500 Vpp. 

Terminali (5), (4): + 500 Vpp. 

Terminale (6): +1100 Vpp. 


e ^2,51 3>5(2 x} 
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Fig. 5 - Foratura per il montaggio del trasformatore AT 2436 (3122.108.32410): a) su telaio metallico; b) 
su piastra di circuiti stampati. 


— La distanza assiale dalla bobina del- 
TE.A.T. deve essere almeno di 15 mm. 

— La distanza dal cappuccio e dal cavo 
dell'E.A.T. deve essere almeno di 
25 mm. 

— La distanza tra l'avvolgimento prima¬ 
rio e qualsiasi parte metallica piana e 
lucida deve essere almeno di 10 mm. 

— La distanza tra lo spigolo superiore 
dello zoccolo della DY 802 e l'avvol¬ 
gimento primario deve essere almeno 
di 7 mm. 

Altre precauzioni da prendere 

Nel dimensionare la basetta del circuito 

stampato o lo chassis cablato a mano si 


La capacità dei conduttori che collegano 
i cappucci della PL 504 e della PY 88 deve 
essere inferiore a 2 pF 

La temperatura di funzionamento delle 
bobine del trasformatore e del nucleo non 
deve superare i 95 nelle peggiori con¬ 
dizioni di funzionamento e cioè: 

— con sovratensione 

— pressione atmosferica bassa (elevate 
altitudini) e quindi scarso raffredda¬ 
mento per convezione 

— temperatura deH'ambiente elevata (fi¬ 
no a 45 '"O. 

Mediante uno schermo metallico si do¬ 
vrà impedire che il calore proveniente da¬ 
gli anodi della PL 504 e della PY 88 possa 
investire il trasformatore e il cavo del 
filamento della valvola E.A.T. 
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Se questo schermo è fatto di materiale 
ìsolante dovrà essere posto ad almeno 
15 mm dalle bobine. 



Fig. 6 - Variante del trasformatore con raggiunta 
dei piedini 9 e 10. 

Lo zoccolo della DY 802 non deve esse¬ 
re esposto alla radiazione di calore pro¬ 
veniente dalla PL504 e dalla PY 88. 

Il cavo per l’accensione del filamento 
della DY 802 deve poter sopportare una 
temperatura dì 95 senza il rischio che 
il conduttore interno di rame possa dan¬ 
neggiare il rivestimento isolante nel ca¬ 
so il cavo sìa sottoposto a trazione o sol¬ 
lecitazioni meccaniche di qualsiasi specie. 
Un tubetto dì p.v.c. è sufficiente. 


Intorno al trasformatore dovrà essere 
prevista una discreta circolazione di aria 
fresca. 



Fig. 7 - Variante del trasformatore con avvolgi¬ 
mento ausiliare fra i piedini supplementari 9 e 10. 


Appendice 

Il trasformatore di riga 3122.108.32410 può esse¬ 
re fornito nelle seguenti varianti: 

1} Corredato di zoccolo per DY 802, filamento di 
accensione e cavo EAT per collegamento al ci¬ 
nescopio. 

2] Corredato di diodo al selenio per 18 kV e cavo 
EAT; il tutto fissato al trasformatore con clips 
in materiale plastico. 

3) Le due versioni come ai punti 1) e 2), ma con 
avvolgimento ausiliario da 70 Vpp, fra i piedini 
supplementari 9 e 10. 
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NUOVI 

COMPONENTI 


UNITA DI 
DEFLESSIONE 
AT 1040 


È una unità di deflessione notevolmente semplificata e di ridotte dimensioni, 
ha un buon rendimento e fornisce un raster pressoché esente da distorsioni di 
geometria. 


^^uesta unità di deflessione è stata pro¬ 
gettata per essere impiegata con cine¬ 
scopi da 110° (114°) con diametro del 
collo di 28 mm. L’unità può essere pilo¬ 
tata dal trasformatore di riga AT2036 
(3122.108.32410), n. G.B.C. IVlE/1970-00 
nei televisori equipaggiati con valvole 
mentre per i televisori transistorizzati può 
essere pilotata dal trasformatore AT2045 
n. G.B.C. ME/1930-00. 



Il trasformatore di uscita di quadro stan¬ 
dard è l'AT 3513 (3122.107.31740) n. G.B.C. 
MT/0920-00 che può essere usato sia 
nei televisori a valvole che in quelli a 
transistori. 

Il controllo della linearità viene effet¬ 
tuato mediante l'unità AT 4042/02. 



Fig. 1 - Unità di deflessione AT 1040 (3122.107.31380) n. G.B.C. MG/2010-00 
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Costruzione 

Le bobine per la deflessione di quadro 
sono avvolte su un anello di ferroxcube 
leggermente svasato per permettere la 
coincidenza dei centri di deflessione di 
quadro e di riga. 


Montaggio 

L’unità deve essere montata più avanti 
possibile sul collo del cinescopio fino a 
toccare il cono del cinescopio medesimo. 
I collegamenti ai circuiti degli stadi finali 
rispettivamente di riga e di quadro ven- 



Fig. 2 - Dimensioni d’ingombro in mm. 


In serie alle bobine di quadro viene col¬ 
legato un resistore NTC (33 T2) in paral¬ 
lelo al quale si trova un resistore lineare 
(27 n). Entrambi i resistori sono incor¬ 
porati nell’unità di deflessione e servono 
a compensare le variazioni di resistenza 
delle bobine di quadro prodotte dal l’au¬ 
mento della temperatura in condizioni di 
funzionamento. 

Negli stadi finali di quadro nei quali per 
linearizzare la tensione a dente di sega 
viene impiegata una controreazione di 
tensione, la suddetta combinazione resi¬ 
store NTC/resistore lineare permette di 
ottenere una corrente di deflessione co¬ 
stante e di conseguenza una costante al¬ 
tezza dell’immagine anche quando le bo¬ 
bine raggiungono la temperatura di 100°C. 
Per gli stadi finali di quadro nei quali la 
linearizzazione del dente di sega della 
tensione è ottenuta mediante una contro- 
reazione di corrente esiste la possibilità 
di collegare direttamente le bobine di 
quadro all’uscita dello stadio finale di qua¬ 
dro escludendo i resistori di compensa¬ 
zione della temperatura. 


gono effettuati tramite terminali presenti 
nell’unità medesima (fig. 2 a destra). 

Per orientare correttamente il raster, 
l’unità può essere ruotata a mano sul collo 
del cinescopio. L’unità viene fissata sia ra¬ 
dialmente che assialmente nella posizio¬ 
ne corretta mediante un anello serrabile 
a vite. 

Possibilità di correzione della distorsione 
geometrica 

Distorsione a cuscino in senso verticale 

La distorsione a cuscino lungo i bordi 
verticali del raster può essere corretta 
mediante magneti di ferroxdure a baston¬ 
cino tenuti da piccole staffe fissate sul 
supporto deH’unità. Lina limitata correzio¬ 
ne della distorsione a cuscino asimmetri¬ 
ca in senso verticale può essere ottenuta 
mediante disuguale rotazione di questi 
magneti. 

Eccentricità del cinescopio 

Messa a posto la linearità della corren¬ 
te di deflessione, l’eventuale eccentricità 
del cinescopio e dell’unità di deflessione 
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può essere compensata mediante due 
anelli scorrevoli l’uno su l’altro fatti di 
ferroxcube plastico. Questi anelli risulta¬ 
no magnetizzati in direzione del loro dia¬ 
metro. Ruotandoli l'uno rispetto all'altro 
si varia l’intensità del campo magnetico 
risultante. Ruotandoli tutte e due in una 
stessa direzione si varia la direzione del 
campo magnetico risultante. 

Si deve tenere inoltre presente che que¬ 
sti magneti non debbono essere usati per 
correggere eventuali difetti dovuti a non 
linearità o ad errata fase tra sincronismo 
orizzontale e base dei tempi di riga. Per 
eliminare questi difetti la correzione ri¬ 
chiesta dai suddetti magneti diventerebbe 
eccessiva, ed anche se rientrasse nel 
campo di possibilità dei magneti potreb¬ 
be produrre un incurvamento delle righe 
del raster al centro dello schermo. 



s 



Possono essere forniti, su richiesta,,dei 
piccoli magneti in plastoferrite (catalogo 
numero 3122.104.94120] per la correzione 
degli angoli dèi raster. 

Dati tecnici 

Massima temperatura di 
funzionamento 100 ■'C 

Massima tensione di picco 
ammessa tra i terminali del¬ 
le bobine di riga e di qua¬ 
dro (50 Hz) 20Ó0 V 

Bobine di riga collegate In parallelo 

■. (vedi fig. 3a) 

Terminali 2 e 4 

Induttanza (ciasc. bobina) 2,1 mH ± 5% 

Resistenza (ciasc. bobina) 3,9 fi ± 10% 

Corrente da picco a picco 2,82 A ± 2,5% (1) 

Bobine di quadro collegate in serie 

(vedi fig. 3b) 

Terminali 6 e 8 

(presa centrale in A) 

Induttanza 66 mH ± 10% 

Resistenza tra i terminali 

0 e 8 29 fi ± 8% 

Resistenza tra i terminali 

6 e 8a a 25 “C 44 a (2) 

Corrente da picco a picco 545 mA ± 5% (3) 

(1) Riferita a un cinescopio da 23” alimentato con una EAT 
di 18 kV e una deviazione di 495 mm. 

(2) Se si usa il trasformatore di uscita di quadro AT3513 la 
variazione della resistenza complessiva del circuito è ± 0,1 n 
quando la temperatura va da 10 a 95 °C. 

(3) Riferita a un cinescopio da 23” alimentato con una EAT 
di 18 kV e una deviazione di 390 mm. 

(4) Misurata senza magneti di correzione. 


Fig. 3 “ a) Collegamento delle bobine di riga; b) 
collegamento delle bobine di quadro. 



Fig. 4 - Tolleranze ammesse per la distorsione 
di geometria. 


Distorsione geometrica misurata su un cinescopio 
da 23” alimentato con una EAT di 18 kV 


Distorsione a cuscino 
Distorsione a trapezio 
Distorsione a botte 
Assimetria della riga 
Assimetrìa del quadro 
Eccentricità del centro di 
deflessione 

Campo di regolazione dei 
magneti centratori 

Distorsione della geome¬ 
tria (4) 


3,5% [4) 

3,5% (4) 
nessuna [4) 

1.5% (4) 

1,5% (4) 

< 2 mm (4) 

> 5 mm di diametro 
<45 mm di diametro 

Fig. 4 - I bordi del 
raster cadono nello 
spazio compreso tra 
i due rettangoli. 
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nel giradisdii 
automatico 

PHILIPS 

GC028 

basta 

premere 

untaste 



□ il motorino si mette in moto. 

□ il braccio si alza, tocca il bordo del disco e a seconda del 
diametro dispone il pick-up sul primo solco del disco. 

□ terminato il disco, il braccio si alza, ritorna nella posizione iniziale e 
il motorino si ferma. 

L’ascolto del disco può essere interrotto in qualsiasi momento 
premendo di nuovo il pulsante. 


DATI TECNICI 

■ Velocità: 16-33-45-78 giri/min. ■ Testina: GP 306-GP 310 ■ 

Motore: asincrono ■ Potenza assorbita: 9w ■ Tensione d’alimentazione: 

110 -127 - 220 V ■ Frequenza d’alimentazione: 50 Hz ■ Peso netto: 1,9 Kg. 

■ Dimensioni : 328 x 236 x 88 mm. 



PHILIPS s.p.a. 
Sezione ELCOMA 
P.zza IV Novembre, 3 
20124 Milano 
Tel. 6994 

























CARATTERI¬ 

STICHE 

DEI 

COMPONENTI 


CONTROLLO 
DI TRANSISTOR 
PER ALTA 
REQUENZA 


Durante l’esecuzione di prototipi, lo studio di circuiti, e le operazioni di ripa¬ 
razione e di manutenzione di apparecchiature elettroniche di varia natura, 
accade sovente di dover controllare l’efficienza o le caratteristiche di funziona¬ 
mento di un transistore del tipo adatto a funzionare con segnali a frequenza ele¬ 
vata. In questa breve nota, sulla scorta di un articolo analogo apparso su Indus¬ 
triai Electronics, viene descritto un metodo assai semplice mediante il quale è 
possibile misurare i parametri di un transistore per frequenze elevate. Dopo 
aver analizzato i problemi relativi alla misura della frequenza di taglio, viene 
descritto un circuito fondamentale per effettuare il controllo, nonché la relativa 
procedura. 


T^ a misura dei parametri, ossia delle 
caratteristiche di funzionamento che un 
transistore presenta quando viene impie¬ 
gato con segnali ad Alta Frequenza, può 
essere effettuata in modo assai più sem¬ 
plice di quanto molti tecnici pensino. Per 
effettuarla, è sufficiente disporre di un 
buon voltnietro elettronico per frequen¬ 
ze elevate, di un generatore avente una 
gamma di funzionamento adatta, e di una 
attrezzatura limitata, a patto però che 
st disponga della necessaria esperienza 
e di un po’ di senso comune. 

Con ogni probabilità, l'apparecchiatura 
più importante è il voltmetro, che deve 
presentare buone caratteristiche di sen¬ 
sibilità e di stabilità. Naturalmente, nel¬ 
l’eventualità che si disponga dì un unico 
strumento per la prova di qualsiasi tipo 
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di transistore moderno, è ovvio che la 
sua larghezza di banda deve raggiungere 
la zona delle micro-onde. In particolare, 
l’autore si è servito di uno strumento 
del tipo Boonton 91D, tarato fino a 1.200 
MHz, ed in grado di fornire indicazioni 
utili fino a ben 2.500 MHz. 

Sostanzialmente, il voltmetro consiste 
in un amplificatore stabilizzato a cor¬ 
rente continua, al quale il segnale da 
misurare viene applicato tramite una son¬ 
da contenente un rettificatore a due se¬ 
mi-onde. Per consentire la prova o la 
registrazione col metodo semi-automa¬ 
tico, lo strumento presentava una usci¬ 
ta analogica di poco superiore ad 1 volt 
per la deflessione a fondo scala; la pre¬ 
cisione dichiarata era del 3%, e le por¬ 
tate erano comprese tra un minimo dì 
300 pV ed un massimo di 3 V. 
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MISURA DELLA FREQUENZA DI TAGLIO 


L’applicazione più ovvia dei metodi ad 
Alta Frequenza per la prova dei transi¬ 
stori consiste nella misura della frequen¬ 
za di taglio. Sì tratta di un’operazione 
che non è così semplice come potrebbe 
sembrare a tutta prima, in quanto il fat¬ 
tore fa (ossia il parametro normalmente 



*^0 



^,707xc<q 




rU 


1 10 10 O 1.000 10.000 


FREQUENZA 
IN MHz 

Fìg. 1 - Grafico illustrante le caratteristiche di 
guadagno in funzione della frequenza di un tran¬ 
sistor tipico, in prossimità della frequenza di ta¬ 
glio. Il transistor al quale ci riferiamo presenta 
un valore di f^^ pari approssimativamente a 
1.000 MHz; 


fornito nei dati caratteristici di ogni tran¬ 
sistore) può essere assai difficile e per¬ 
fino impossìbile da misurare diretta¬ 
mente. 

Il problema può essere abbordato con¬ 
siderando in primo luogo la figura 1, che 
illustra in funzione della frequenza le 
caratteristiche di guardagno fornite da 
un transistore intorno alla frequenza dì 
taglio. In questo grafico possiamo os¬ 
servare che: 

a (ffb) = guadagno di corrente nel cir¬ 
cuito con base a massa e per 
frequenze basse, con colletto¬ 
re cortocircuitato 

0 (hfe) = guadagno di corrente con un 
emettitore a massa e con se¬ 
gnali a frequenza bassa, con 
collettore cortocircuitato 


fa = frequenza in corrispondenza 

della quale il fattore a diminui¬ 
sce fino ad assumere qn valore 
pari a 0,707 xoco 

fp = frequenza in corrispondenza 

della quale il fattore 0 diminui¬ 
sce fino ad assumere il valore 

dì 0,707x00 

fi = frequenza in corrispondenza 

della quale il fattoVe 0 diminui¬ 

sce fino a r^gìungere l’unità 

fr = valore di frequenza proiettato 
sull’asse delle ascisse, in cor¬ 
rispondenza del quale il fattore 
0 diminuisce fino a raggiunge¬ 
re l’unità 

I] parametro al quale siamo direttamen¬ 
te interessati è fa: supponiamo perciò 
che — nel caso del transistore al quale 
ci riferiamo — esso presentì un valore 
di 1.000 MHz. Sebbene tale frequenza non 
possa essere considerata elevata da par¬ 
te di un tecnico che si occupa di micro¬ 
onde. è agli effetti pratipi più che ele¬ 
vata per introdurre gravi complicazioni 
quando sì cerca di eseguire misure pre¬ 
cise nei confronti di un transistore. In¬ 
fatti, quando i problemi relativi all’irra¬ 
diazione, agli accoppiamenti parassiti ed 
alle onde stazionarie sono stati risolti 
nel modo migliore possibile, cominciano 
le vere e proprie difficoltà. 

In qualsiasi transistore, a presenta un 
valore inferiore all’unità: ciò significa 
che — se desideriamo evitare di sovrac¬ 
caricare il dispositivo a causa dell’appli¬ 
cazione di un segnale di ingresso di am¬ 
piezza eccessiva — il segnale misura¬ 
bile all’uscita è di minima entità. Ciò 
premesso, dobbiamo anche ammettere 
che la misura precìsa di un segnale a 
basso livello è sempre piuttosto com¬ 
plessa, in quanto i vari fenomeni dì na¬ 
tura parassitarla possono facilmente al¬ 
terare le grandezze in gioco. Oltre a ciò, 
naturalmente, le suddette difficoltà di¬ 
ventano tanto più rilevanti quanto più ele¬ 
vata è la frequenza. 

Supponiamo ora di aver già risolto tut¬ 
te le difficoltà di cui sopra, e di essere in 
grado di effettuare la misura con suffi¬ 
ciente precisione: ciò fatto, urtiamo ine¬ 
vitabilmente contro un ostacolo che non 
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può assolutamente essere rimosso. Con 
l’aumentare della frequenza del segnale, 
il fattore a diminuisce. Tuttavia — con¬ 
temporaneamente — l’accoppiamento 
tramite le impedenze parassite interna¬ 
mente al dispositivo diventa più efficace, 
il che, in un certo senso, si contrappone 
alla riduzione del fattore a. Gli eventua¬ 
li ulteriori aumenti del valore della fre¬ 
quenza determinano un accoppiamento 
ancora più efficace attraverso le impe¬ 
denze parassite, ed inoltre — in un tran¬ 
sistore per frequenze elevate — l’uscita 
diventa costante e comincia persino ad 
aumentare prima che venga raggiunto il 
valore di frequenza fa. In tali circostanze, 
fa non può essere misurata direttamente. 

Fortunatamente, è possibile eseguire 
le misure facendo funzionare il transi¬ 
store sotto prova nel circuito con emet¬ 
titore a massa. In tali condizioni, il gua¬ 
dagno di corrente può assumere qual¬ 
siasi valore compreso tra 20 ed oltre 
300, a seconda del tipo di transistore, e 
ciò ci permette di eseguire misure ad un 
livello assai più comodo. In secondo luo¬ 
go, le misure possono essere eseguite 
con un segnale a frequenza inferiore, per 
cui le esigenze relative alle apparecchia¬ 
ture di misura diventano meno impegna¬ 
tive. Infine, il vantaggio principale con¬ 
siste nel fatto che non si tenta più di 
eseguire la misura di un parametro che 
non esiste in pratica. 

Osservando nuovamente il grafico di 
figura 1, possiamo notare che, al di so¬ 
pra del fattore f@, il guadagno di corrente 
con emettitore a massa diminuisce di 6 
dB per ottava entro un’ampia gamma di 
frequenze. Se noi estendiamo questa par¬ 
te rettilinea della curva fino a raggiun¬ 
gere la linea corrispondente al guada¬ 
gno di corrente unitario, individuiamo il 
punto fi, che rappresenta appunto la 
proiezione sull’asse delle ascisse del va¬ 
lore di frequenza in corrispondenza del 
quale il fattore P raggiunge l’unità. 

Fin dal 1957 sappiamo che fr ed fa 
sono del medesimo ordine di grandezza: 
di conseguenza, se ci è possibile misu¬ 
rare fy, ci è del pari possibile misura¬ 
re fa. Tuttavia fy non può essere misu¬ 
rata direttamente, in quanto si tratta di 


un valore di frequenza proiettato sul¬ 
l’asse delle ascisse, e non di un para¬ 
metro vero e proprio. Se si misura il 
valore di fi, ciò non rappresenta una 
soluzione, in quanto tale valore differi¬ 
sce notevolmente da fy, ed implichereb¬ 
be nuovamente la necessità di eseguire 
misure precise con bassi livelli del se¬ 
gnale, e con frequenze elevate. 

Tuttavia, non è indispensabile esegui¬ 
re la misura diretta di fy, in quanto — 
partendo dal presupposto che le misure 
vengano effettuate lungo la curva di at¬ 
tenuazione di 6 dB per ottava — fy rap¬ 
presenta il prodotto tra hfe e la frequen¬ 
za in corrispondenza della quale tale pa¬ 
rametro è stato misurato (ossia f). Il 
metodo consiste nel determinare il valore 
di hfe in corrispondenza di due frequenze 
distanti tra loro di un’ottava. Se i valori 
misurati differiscono di un fattore pari 
a 2:1, in tal caso entrambi le misure 
sono state effettuate sulla parte corretta 
della curva, per cui il valore di fy può 
essere calcolato partendo da uno qual¬ 
siasi dei suddetti due valori. 

Riferendoci ancora una volta al grafico 
di figura 1, osserviamo che esso rappre¬ 
senta la curva tipica di un transistore 
del tipo 2N2098, che presenta un valore 
di fa pari a 1.000 MHz. La curva illustra 
anche che h^ a 100 MHz è pari a 10, e 
che con una frequenza di 200 MHz, hfe 
è invece pari a 5. Dal momento che la 
frequenza di 200 MHz si trova esatta¬ 
mente un’ottava al di sopra della fre¬ 
quenza di 100 MHz (in quanto la prima 
frequenza ha un valore doppio di quello 
della seconda) queste due misure sod¬ 
disfano le condizioni precisate. In cor¬ 
rispondenza della frequenza inferiore, 
abbiamo che: 

fy = hfe X f = 10 X 100 

e, con una frequenza di 200 MHz, abbia¬ 
mo che: 

f = 5 X 200. 

Entrambi questi calcoli permettono di 
attribuire ad fy (ossia ad f») un valore 
di 1.000 MHz, il che permette di accer¬ 
tare il suddetto parametro nei confronti 
di questo tipo di trarvsistore. 
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ECCEZIONALEIII 

CON CERTiFlCATO DI GARANZIA 



BREVETTATO 

MOD. TS 140 20.000 O/V in 
e 4.000 fì/V in c.a. 


c.c. 


10 CAMPI DI MISURA 50 PORTATE 

VOLT C.C. 8 portate 100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V 
100 V - 300 V - 1000 V 

VOLT C.A. 7 portate 1,5 V - 15 V - 50 V - 150 V ■ 500 V 

1500 V - 2500 V 

AMP. C.C, 6 portate 50 p,A - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA 
500 mA - 5 A 

AMP. C.A. 4 portate 250 (xA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate Q x 0,1 - Cl x 1 - n x 10 - a x 100 

a X 1 K - a x 10 K 

REATTANZA 1 portata da 0 a 10 Ma 

FREQUENZA 1 portata da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.] 

VOLT USCITA 7 portate 1,5V (condens. ester.) - 15V - 50V 
150 V - 500 V - 1500 V - 2500 V 
DECIBEL 6 portate da —10 dB a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate da 0 a 0,5 ptF (aliment. rete) da 
0 a 50 (xP - da 0 a 500 ptF - da 
0 a 5000 pF (alimentaz, batteria] 

MOD. TS 160 40.000 H/V in c.c. 
e 4.000 n/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 48 PORTATE 

VOLT C.C. 8 portate; 150 mV - 1 V - 1,5 V - 5 V - 30 V - 
50 V - 250 V - 1000 V • VOLT C.A. 6 portate: 1,5V - 
15 V - 50 V - 300 V •- 500 V - 2500 V • AMP. C.C. 7 
portate: 25 (xA - 50 [xA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 
500 mA - 5 A • AMP. C.A. 4 portate: 250 ixA - 
50 mA - 500 mA - 5A • OHMS 6 portate: n x 0,1 
uxi - nxio - nxloo - nxiK - nxiOK 
(campo di misura da 0 a 100 MTÌ) • REAT¬ 
TANZA 1 portata: da 0 a 10 MH • FRE¬ 
QUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 
a 500 Hz (condensatore esterno) • VOLT 
USCITA 6 portate: 1,5 V (condens 
esterno) 15 V - 50 V - 300 V - 500 V - 
2500 V • DECIBEL 5 portate: da 
—10 dB a + 70 dB • CAPA¬ 
CITA 4 portate: da 0 a 0,6 (xF 
(aliment. rete) da 0 a 50y.F - da 
0 a 500 pF" da 0 a 5000 yF (ali¬ 
mentazione batteria interna). Prote¬ 
zione elettronica del galvanometro. 

Scala a specchio, sviluppo mm 115, 
graduazione in 5 colori. 




IN VENDITA PRESSO 
TUTTI I MAGAZZENI DI 
MATERIALE ELETTRICO 
E RADIO-TV 


TS 140 L. 10.800 
TS 160 L. 12.500 




s 


VIA GRADISCA, 4 - TEL. 30 52 41 - 30 52 47 
20151 MILANO 


qc 


franco ns. stabilimento ^ 



DEPOSITI IN ITALIA: 

BARI ^ Biagio Grimaldi 

Via Pasubio 116 

BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio 

Via Zanardi 2/10 


ACCESSORI 
FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE ALTERNATA 
Mod. TA6/N 

portala 25 A - 50 A - 100 A - 200 A 

4ÌI 


DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 
Mod. SH/ 30 portata 30 A 
Mod. SH/150 portata 150 A 



PUNTALE PER LA MISURA 
DELL’ALTA TENSIONE 
Mod. VC1/N poti. 25.000 V c.c. 



TERMOMETRO A CONTATTO 
PER LA MISURA ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA 
Mod. T1/N 

campo di misura da —25* -F250* 



CELLULA FOTOELETTRICA 
PER LA MISURA 

DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO 
Mod. L1/N 

campo di misura da 0 a 20.000 Lux 



CATANiA - Elle Emme s.a.s. 

Via Cagliari, 57 
FIRENZE - Di. Aiberto Tiranti 
Via Frà Bartolommeo 38 
GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via P. Saivago 18 
MILANO - Presso ns. sede 
Via Gradisca 4 
NAPOLI - Cesarano Vincenzo 

Via Strettola S. Anna alle Pa¬ 
ludi 62 

PESCARA ' P.l. Accorsi Giuseppe 

Via Osento 25 

ROMA - TardinJ di E. Cereda e C. 

Via Amatrice 15 

TORINO - Rodolfo e Dr, Brs^o Pomè 

C.so D. degli Abruzzi 58 bis 


BREVETTATO 






























In pratica, entrambe le misure devo¬ 
no essere eseguite al di sotto di 100 
MHz. Se teniamo presente che le diffi¬ 
coltà pratiche associate a questo gene¬ 
re di lavoro sembrano seguire almeno 
una legge quadratica dì aumento con la 
frequenza, i vantaggi del sistema sono 
ovvii. 


za di ingresso del transistore, in serie 
alla base. Il valore della suddetta resi¬ 
stenza non deve essere abbastanza ele¬ 
vato da subire l’influenza della sua stessa 
capacità parassita, oppure da ridurre ec¬ 
cessivamente l’intensità della corrente 
di base. In un caso tipico, il suo valore 
deve essere compreso approssimativa- 



Fìg. 2 - Circuito fondamentale di prova, che fornisce risultati soddisfacenti fino ad una frequenza 
massima pari approssimativamente a 50 MHz. In questo circuito si è omesso di rappresentare la sor¬ 
gente di alimentazione, ed il carico è illustrato nella sua funzione dinamica effettiva, ossia collegato in 
parallelo all'uscita del transistore. 


UN CIRCUITO FONDAMENTALE 
DI PROVA 

I dettagli pratici devono dìpeiYdere dal 
tipo di transistore e dalla frequenza di 
prova: tuttavia, la figura 2 illustra un cir¬ 
cuito fondamentale che fornisce buoni 
risultati fino ad una frequenza di 50 MHz. 

Naturalmente, il circuito rappresenta 
un compromesso, in quanto è necessario 
simulare una sorgente dì segnale a cor¬ 
rente costante ed un corto circuito ai 
capi del collettore. Ciò nonostante, esso 
fornisce risultati soddisfacenti a patto 
che il transistore venga impiegato in un 
dispositivo costruito con cura, vale a di¬ 
re a patto che siano state prese tutte 
le necessarie precauzioni per evitare ac¬ 
coppiamenti parassiti tra l’ingresso e la 
uscita. 

La sorgente di segnale a corrente co¬ 
stante può essere simulata semplicemen¬ 
te disponendo una resistenza di valore 
considerevolmente più alto dell’impeden- 


mente tra 2.000 e 25.000 ohm, cortsìde- 
rando il valore di 10.000 ohm come scelta 
abbastanza sicura per la maggior parte 
dei casi. E’ però consigliabile impiegare 
una resistenza di tipo non induttivo, rac¬ 
chiusa in uno schermo collegato a massa. 

Nel circuito illustrato, è possibile si¬ 
mulare le condizioni dì corto circuito del 
collettore collegando una resistenza del 
valore dì 10 ohm (la quale dev’essere 
pure di tipo non induttivo) tra il collet¬ 
tore e la massa. Il valore suggerito è 
adatto per transistori aventi un'impeden¬ 
za di uscita di valore ridotto fino a poche 
centinaia dì ohm. Se il dispositivo pre¬ 
senta un’impedenza di uscita notevol¬ 
mente più bassa, qualsiasi variazione 
del circuito è normalmente preferibile 
ad una diminuzione della resistenza. 

Il circuito accordato serve esclusiva- 
mente per assorbire la capacità presente 
tra la base e l’emettitore, inevitabilmen¬ 
te introdotta dal circuito esterno del tran¬ 
sistore. 
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AH’ìnizio, la sorgente della tensione 
di alimentazione non viene collegata, ed 
inoltre il transistore non viene inserito 
nel circuito. In tali condizioni, viene ap¬ 
plicato un segnale avente la frequenza 
di prova desiderata, ed il voltmetro vie¬ 
ne collegato al punto A, già evidenziato 
nel circuito di figura 2. 


Non appena questo transistore a gua¬ 
dagno unitario è stato collegato nella sua 
sede, l’ampiezza del segnale applicato 
viene regolata in modo da ottenere un 
livello conveniente dell’uscita di riferi¬ 
mento. A questo punto, il transistore sot¬ 
to prova viene sostituito mediante il 
transistore a guadagno unitario, dopo di 



Fig. 3 - Tipo di circuito che può essere usato per eseguire la prova su transistori caratterizzati da un 
valore ridotto dell'impedenza di uscita. Un circuito risonante in serie viene collegato tra il collettore 
e massa, mentre il voltmetro viene collegato ai capi di un unico elemento del circuito. 


A questo punto, il circuito LC viene 
sintonizzato fino ad ottenere la massima 
indicazione da parte dello strumento di 
controllo, in modo da neutralizzare qual¬ 
siasi valore della capacità dì ingresso, 
ad eccezione di quello che viene intro¬ 
dotto al momento dell’inserimento del 
transistore nel circuito sotto prova. 

Dopo aver trasferito i puntali dello 
strumento dal punto A al punto B, (vedi fi¬ 
gura 2), viene collegato nel circuito un 
«transistore a guadagno unitario». Questo 
transistore potrebbe essere costituito da 
un semplice corto circuito, tuttavia un 
vero e proprio transistore avente la base 
ed il collettore collegati tra loro interna¬ 
mente è più adatto. 

Per transistori aventi un valore eleva¬ 
to dell’impedenza dì ingresso, il collega¬ 
mento interno deve essere effettuato tra¬ 
mite una resistenza di tipo non indutti¬ 
vo, avente un valore approssimativamen¬ 
te uguale all’Impedenza di ingresso del 
transistore sul quale si intende compiere 
la misura. 


che la tensione di alimentazione a cor¬ 
rente continua viene applicata, e viene 
regolata in modo da determinare le con¬ 
dizioni di prova necessarie. 

Naturalmente, il valore di hfe rappre¬ 
senta ora il rapporto tra la nuova indica¬ 
zione fornita dal voltmetro e la lettura 
di riferimento. Successivamente, è con¬ 
sigliabile controllare che il transistore 
non funzioni in condizioni di sovraccari¬ 
co, il che può essere effettuato mediante 
un leggero aumento di ampiezza del se¬ 
gnale di ingresso. Se il segnale dispo¬ 
nibile all’uscita aumenta dì ampiezza in 
modo proporzionale, ciò dimostra che 
non sussistono condizioni di sovraccari¬ 
co; se invece si verifica il sovraccarico, 
occorre ricominciare da capo la prova ad 
un livello iniziale del segnale legger¬ 
mente inferiore. 

Ciò fatto, l’intero procedimento deve 
essere ripetuto con una frequenza del 
segnale pari al doppio di quella originale, 
ossia con una frequenza maggiore di una 
ottava. Se il secondo valore riscontrato 
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per hfc è pari alla metà del primo, ciò di¬ 
mostra che entrambe le misure sono sta¬ 
te rilevate lungo la curva dì attenuazione 
di 6 dB per ottava. Quando invece una 
qualsiasi delle due frequenze di prova è 
al di fuori di questa regione, il rapporto 
tra i due valori misurati di hfe non sarà 
di 2 : 1. Ove si presenti tale eventualità, 


ti di questa frequenza, in modo tale da 
evitare la necessità di compiere ulterio¬ 
ri regolazioni o ulteriori controlli. 

Nel caso di una produzione in serie, 
rapparecchiatura descritta può essere 
predisposta in modo che ne sia possibi¬ 
le l'impiego da parte di un operatore se¬ 
mi-addestrato, il quale ha così la possi- 


A:4 



Fig. 4 - Per eseguire misure con frequenza al di sopra di 50 MHz, è possibile usare questo circuito ad 
Alta Frequenza, ne! quale la linea di trasmissione in quarto d’onda cortocircuita praticamente il collet¬ 
tore verso massa. 


l'operazione successiva consiste néllo 
scegliere un'altra frequenza iniziale, é nel 
ricominciare da capo. Una volta che so¬ 
no state soddisfatte tutte le esigenze fon¬ 
damentali, fi rappresenta il prodotto tra 
il valore dì hfe e la frequenza in corrispon¬ 
denza della quale questo parametro è 
stato misurato (f) 

Tutto ciò può sembrare un procedimen¬ 
to noioso e lungo da eseguire, tuttavia 
— in pratica — esso presenta prerogati¬ 
ve di precisione e di rapidità superiori, 
a patto che il voltmetro sia uno strumen¬ 
to preciso, e che il circuito di prova sia 
adeguatamente schermato. Una volta ef¬ 
fettuata la misura nei confronti di un 
singolo transistore, il circuito deve es¬ 
sere nuovamente neutralizzato nei con¬ 
fronti della media tra le due frequenze 
di prova; ciò fatto, è possibile effettuare 
la prova di qualsia numero di transistori 
del medesimo tipo, nei confronti della 
sola frequenza media prestabilita. 

Naturalmente, la suddetta frequenza di 
prova deve corrispondere ad un punto che 
si trovi lungo la curva di attenuazione di 
6 dB per ottava, e la capacità del cir¬ 
cuito deve essere bilanciata nei confron¬ 


bìlità di effettuare la scelta tra i transi¬ 
stori che presentano caratteristiche ade¬ 
guate, e quelli che invece non le pre¬ 
sentano. La frequenza di prova viene 
scelta in modo tale da trovarsi lungo il 
tratto in discesa della curva di attenua¬ 
zione di 6 dB per ottava, ed il livello del 
segnale viene predisposto in modo da 
evitare il sovraccarico nei confronti di 
qualsiasi transistore, entro la quantità di 
produzione del tipo di transistore sotto 
prova. Due contrassegni in inchiostro di 
china sul vetro dello strumento possono 
indicare i limiti superiore ed inferiore, 
e — in tali condizioni — non è più neces¬ 
sario effettuare alcuna operazione di 
messa a punto una volta predisposta l'ap¬ 
parecchiatura di prova. 

Se l'impedenza di uscita del transisto¬ 
re è di valore basso, è possibile colle¬ 
gare un circuito risonante in serie tra il 
collettore e massa, così come sì osserva 
alla figura 3. In tal caso il voltmetro vie¬ 
ne collegato ai capi di un solo elemento 
del circuito. 

Quando il circuito risonante viene sin¬ 
tonizzato sulla frequenza di prova, la sua 
impedenza ammonta teoricamente a ze¬ 
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ro; tuttavia — in pratica — essa equiva¬ 
le alla resistenza che i componenti pre¬ 
sentano nei confronti dei segnali a radio 
frequenza. Indipendentemente da ciò, ai 
capi sia del braccio capacitivo, sia di 
quello induttivo, la tensione del segnale 
ammonta a Q volte quella del segnale 
presente sul collettore. Di conseguenza, 
provvediamo contemporaneamente a cor¬ 
tocircuitare il collettore, e ad aumentare 
la tensione che desideriamo misurare. 
La resistenza del valore di 10 ohm viene 
lasciata nel circuito per stabilizzare la 
tensione dì collettore, in modo che sia 
possìbile ottenere la vera e propria riso¬ 
nanza. 

Infine, occorre affrontare il problema 
consìstente nell'eseguire le misure con 
frequenza leggermente superiore a 50 
MHz, nei confronti della quale la capa¬ 
cità intrinseca di una semplice resisten¬ 
za presenta già una influenza apprezza¬ 
bile sulla precisione, mentre i parame¬ 
tri per un circuito risonante in serie so¬ 
no apprezzabilmente piccoli. Per questo 
motivo, sr ricorre all'espediente illustra¬ 
to alla figura 4. 


Una lìnea di trasmissione in quarto 
d'onda, chiusa sull’Impedenza elevata di 
ingresso del voltmetro, presenta un’im¬ 
pedenza di ingresso di 1 ohm o meno, 
per cui costituisce in pratica un corto 
circuito agli effetti del collettore. L'au¬ 
mento dì tensione che si verìfica con la 
trasformazione d\ impedenza di un ele¬ 
mento di questo tipo contribuisce anche 
in questo caso ad aumentare la tensione 
che sì desidera nnisurare. 

Il metodo descritto non presenta quin¬ 
di difficoltà apprezzabili, a patto ben in¬ 
teso — come si è già detto a suo tem¬ 
po — che si disponga della necessaria 
attrezzatura e della necessaria esperien¬ 
za. Esso può essere predisposto in modo 
abbastanza semplice per interventi di 
emergenza, agli effetti del controllo sal¬ 
tuario di componenti nelle normali atti¬ 
vità di laboratorio. Agli effetti invece del¬ 
la produzione in serie di transistori, co¬ 
sa che può verificarsi soltanto in una 
fabbrica di dispositivi di questo tipo, è 
conveniente allestire l’apparecchiatura in 
modo permanente, adibendola esclusi¬ 
vamente aH'uso descritto. 
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Hi-Fi Stereo 18 W 



DATI TECNICI 

Potenza: 9 + 9W di picco 
Distorsione: < 0,5% 

Risposta: 20 20.000 Hz ± 1 dB 

Impedenza: 8 fi 
Bassi: 20 dB 
Alti: 20 dB 

Sensibilità ingressi: piezo: 250 mV su 1 Mfl 
aux : 250 mV su 47 kO 

Comandi: Bilanciamento - Alti - Bassi - Volume - Acceso - 
Spento - Mono - Stereo - Fono - Aux. 

Uscita: per registratore 
Alimentazione: universale 
Dimensioni: 300x90x160 mm 

L’amplificatore che la G.B.C. Italiana vi presenta è il 
risultato di speciali studi atti ad offrire agli amatori 
della musica, il diletto di un ascolto raffinato nella 
propria casa. 

Nulla è stato trascurato nella realizzazione di questo 
apparecchio; i materiali sono di prim’ordine e di mo¬ 
derna concezione, l’assiemaggio è stato eseguito se¬ 
condo i dettami delle più recenti tecniche ed il mobile 
dalla linea elegante e sobria ha ridoL 
tissime dimensioni. 

Ciò premesso, possiamo concludere che 
la gamma dell’alta fedeltà si è arric¬ 
chita oggi di un nuovo elemento di 
qualità. 



Amplificatore Hi-Fi Stereo G.B.C. ZA/0800-00 


sintonizzazione 
con un 

dìodo 

Nella conduzione inversa, un diodo di giunzione agisce come un condensatore; 
attualmente si tende ad impiegare questo sistema nei sintonizzatori per televi¬ 
sori, ed in particolare nella gamma UHF, per ottenere una migliore sintonia. 


CARATTERI¬ 

STICHE 

DEI 

COMPONENTI 


Il diodo di giunzione, in realtà, è un 
controllo automatico di frequenza (A.F.C.), 
ma viene impiegato anche per sinto¬ 
nizzare canali VHF ed UHF tramite un 
potenziometro che varia la tensione e la 
capacità. 

Si ha così la possibilità di effettuare 
sintonizzazioni lontane ed eliminare il con¬ 
densatore meccanico di sintonia. 

Ma perché un diodo di giunzione agi¬ 
sce come un condensatore? 

La risposta è presto data osservando i 
principi deH’effetto del diodo semicon¬ 
duttore. 

I dìodi di giunzione [tossono essere al 
germanio oppure al silicio. Queste so¬ 
stanze hanno uno strato cristallino e ciò 
significa semplicemente che sono dispo¬ 
sti secondo un reticolo cristallino. 

II germanio, ad esempio, ha un reti¬ 
colo diamantino. 

Il germanio ed il silicio non si presen¬ 
tano allo stato « puro •>, e prima di ve¬ 
nire usati per la fabbricazione dei semi- 
conduttori devono essere sottoposti ad 
un processo di purificazione e di raffina¬ 
zione. 

L'orbita esterna (valenza), di tutti gli 


atomi dì un cristallo puro, è avvolta da 
un leggero reticolo di elettroni che han¬ 
no influenza con le orbite degli atomi adia¬ 
centi. 

Tutti questi elettroni di valenza sono 
uniti in modo che nessuno può divenire 
conduttore di corrente. 

Il cristallo puro, quindi, è un perfetto 
isolatore ed è tanto più perfetto quanto 
più è puro. 

Per avere la semiconduzione è neces¬ 
sario introdurre portatori dì cariche di cor¬ 
rente nel cristallo puro. 

Infatti, ad esempio, aggiungendo una 
piccola quantità di antimonio o di arseni¬ 
co, gli elettroni possono divenire condut¬ 
tori. 

Il grado di conduttività del cristallo, sa¬ 
rà quindi dato dal grado dì impurità in 
esso introdotta. 

Ciò avviene perché ogni impurità del¬ 
l’atomo ha un elettrone in più di quanto 
richiesto per agglomerarsi al reticolo di 
cristallo. È evidente quindi che, in que¬ 
sto modo, ogni atomo da un elettrone 
per conduzione. 

I semiconduttori di questa specie sono 
chiamati di « tipo N », vale a dire con¬ 
duttori negativi (elettroni). 
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Se rimpurìtà è costituita da allutninio 
oppure indio, ciascun atomo di questo ma¬ 
teriale si inserisce nel reticolo di cristal¬ 
lo, ma poiché ogni atomo ha-un elettrone 
in meno di quanto richiesto per agglo¬ 
merarsi, vi è un vuoto di elettrone per 
ogni atomo impuro. Ciò, per ovvie ragioni, 
viene chiamato cavità. Ora, se gli elet- 

ZONA DI 
ESAURIMENTO 


T1P0-P-|^+TIP0-N 
__ 

CARICA"^ ^CARICA 
NEGATIVA POSITIVA 

Fig. 1 - Come è formata la zona di esaurimento in 
una giunzione P-N. 

troni sono introdotti in questo tipo di se¬ 
miconduttore, essi verranno attratti dalle 
cavità ed eventualmente catturati dalle 
stesse. 

In seguito all’attrazione delle cariche 
dissimili, le cavità sono considerate co¬ 
me cariche positive, ed il materiale semi- 
conduttore, al quale sono state aggiunte 
queste impurità, si chiamerà di « tipo P », 
vale a dire positivo. 


AMPIEZZA 
DELLA ZONA DI 
ESAURIMENTO 



Fig. 2 - La zona di esaurimento diminuisce quando 
la tensione inversa è aumentata. 

I semiconduttori tipo N hanno così con¬ 
duttori negativi e quelli tipo P conduttori 
positivi, costituiti rispettivamente da elet¬ 
troni e da cavità. 

Un diodo di giunzione è creato dalla 
unione di semiconduttori di tipo P e di 
tipo N, In pratica è usato un pezzo di ger¬ 
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manio o silicio ed il procedimento dà luo¬ 
go a regioni P ed N ad entrambe le estre¬ 
mità. In questo modo viene creata una 
giunzione P-N ed al momento della forma¬ 
zione delle cavità, i tipi P neutralizzano 
gli elettroni di tipo N, e gli elettroni di ti¬ 
po N neutralizzano le cavità della re¬ 
gione P. 

Si potrebbe pensare che questo inter¬ 
scambio di portatori di cariche attraverso 
la giunzione continui fino a che tutte le 
cavità di tipo P siano riempite dagli elet¬ 
troni di tipo N. Ciò non avviene, tuttavia, 
poiché non appena il tipo P inizia a per¬ 
dere qualche cavità ed il tipo N qualche 
elettrone, il primo cambia negativamente 
ed il secondo positivamente dando origine 
ad uno scambio di potenziale alla giunzio¬ 
ne, che immediatamente arresta eventua¬ 
li successivi scambi di cariche. 


INFLESSIONI 
DELLA ZONA DI 
ESAURIMENTO 



CAVITA'—^. 

TIPO-P 1 tlPO-N 





ELETTRONI 

ll ^ _ 


ll 1 



Fig. 3 " In questa figura si nota come, franando la 
zona di esaurimento, viene invertito il potenziale 
applicato, e il diodo entra in conduzione. 

Il principio è illustrato in Fig. 1, é la 
regione potenziale viene chiamata « zo¬ 
na di esaurimento » (abbiamo cercato con 
questa terminologia di tradurre l’espres¬ 
sione inglese « depletion layer » che let¬ 
teralmente non è traducibile). 

Ora, se una fonte esterna è collegata 
positivamente al tipo N e negativamente 
al tipo P, l’aiuto del potenziale di giunzio¬ 
ne, come indicato in Fig. 2, allargherà la 
zona di esaurimento. 

Il sistema si definisce allora in condu¬ 
zione inversa, ed in esso fluisce solo una 
piccola quantità di corrente di perdita. 

Quando la polarità esterna è inversa, 
come indicato in Fig. 3, ìl potenziale di 
esaurimento è bloccato. 
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La zona di esaurimento si inflette ed i 
portatori di cariche continuano a scam¬ 
biarsi attraverso la giunzione fino a che 
è applicata la fonte esterna. 


Fig. 4 - Dispositivo base per il 
controllo da lontano di un circui¬ 
to sintonizzatore per mezzo di 
un diodo capacitivo. 


Questo è il successivo stato di condu¬ 
zione, che dà flussi di corrente relativa¬ 
mente alti. 

Abbiamo visto come ì diodi di giunzio¬ 
ne P-N rettifichino, ma non abbiamo spie¬ 
gato come agiscono in qualità di conden¬ 
satori variabili. 

Quando un diodo è in conduzione in¬ 
versa, la zona di esaurimento agisce si¬ 
milarmente ai dielettrico dì un condensa¬ 
tore e le cariche positive e negative co¬ 
me le due piastre dello stesso. 

La capacità si crea attraverso il dìodo 
in conduzione inversa, ed il suo valore 
è regolato dalla lunghezza della zona di 
esaurimento. 

Quando la tensione inversa aumenta 
« le piastre » del condensatore si allonta¬ 
nano Luna dall’altra e la capacità dimi¬ 
nuisce. Nella successiva conduzione, na¬ 
turalmente, non vi è effetto di capacità, 
ma soltanto una bassa resistenza. 

La Fig, 4 ìndica un diodo collegato at¬ 
traverso bobine VHF o UHF; il circuito 
potrebbe essere parte di un oscillatore di 
sintonizzazione e sostituire il solito con¬ 
densatore. Il diodo è a tensione inversa 
per mezzo del controllo positivo del po¬ 
tenziale applicato a P1 e di conseguenza 
al catodo del diodo. R1 è posto fra il con¬ 
trollo di bassa impedenza e il circuito 
sintonizzatore, mentre R2 assicura che il 
dìodo mantenga un certo valore di ten¬ 


sione inversa anche quando Pi, è tutto 
inserito rispetto all’ingresso positivo. 

P1 controlla così la tensione inversa 


sul diodo ed in questo modo varia la 
frequenza del circuito sintonizzatore. 

Nella Fig. 5 viene illustrato come può 
cambiare la capacità di un diodo con una 
tensione inversa da 3 a 25 V. Vi è even¬ 
tualmente un limite di tensione inversa 
che, se superato, causa un improvviso au¬ 
mento di corrente attraverso ìl dìodo. 
Questo fenomeno è chiamato effetto Ze- 
^ner. Non si possono ottenere valori capa- 



Fig. 5 - La capacità dì un diodo diminuisce con 
l'aumentare della tensione inversa. 

citivi molto bassi aumentando semplice- 
mente la tensione inversa. 

In ogni caso, la curva di capacità tende 
alla non linearità agli estremi della ten¬ 
sione inversa, come indicato in Fig. 5. 

Si è già detto che in un diodo, in con¬ 
dizioni di tensione inversa, scorre poca 
corrente. Ciò è chiamato perdita di cor¬ 
rente e può essere preso in considera- 
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zione essendo causato da una variazione 
di resistenza nel diodo, il tutto con con¬ 
seguente diminuzione del fattore dì me¬ 
rito « Q » del diodo stesso. 


zato per mezzo di un segnale proveniente 
dal canale F.l. 

Quando l'oscillatore è sintonizzato per 
una corretta risposta F.l. il controllo del 



Fìg. 6 - Come può essere applicato un A.F.C. in un ricevitore televisivo. 


I diodi al germanio, mentre agiscono 
come condensatori, tendono ad avere per¬ 
dite relativamente alte, specialmente a 
temperature superiori a quelle normali. 

I dìodi al silicio sono meno soggetti 
alle variazioni della temperatura ed hanno 
perdite molto basse, cosicché possono 
considerarsi ideali come condensatori. 

I sintonizzatori V.H.F. sono già stati fab¬ 
bricati con incorporati dei dìodi di capa¬ 
cità ed un tipo della Telefunken sintonizza 
da 470 ad almeno 790 MHz con un control¬ 
lo del potenziale da 2 a 30 V. Vi è anche 
un modelfo V.H.F. sintonizzato elettroni¬ 
camente. Quest’ultimo usa un interrut¬ 
tore selettore per la banda particolare, ed 
una terza posizione sul selettore permette 
una alimentazione da un sintonizzatore 
U.H.F. nella maniera abituale. 

Quando un diodo è incorporato nel- 
l'oscillatore, è abbastanza semplice ag¬ 
giungere il controllo automatico di fre¬ 
quenza [A.F.C.). 

II circuito è fatto in modo da ottenere 
un potenziale di controllo da un rivelatore 
di fase o da un discriminatore energiz- 
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potenziale è nominale o zero, ma quando 
l’oscillatore tende a spostarsi dall'esatto 
punto di sintonia viene prodotto un con¬ 
trollo del potenziale positivo o negativo 
che è trasmesso al diodo di capacità, il 
quale muta il suo valore in modo tale da 
restaurare automaticamente la sintoniz¬ 
zazione deH’oscillatore. 

I sistemi A.F.C. devono fare affidamento 
su valvole elettroniche funzionanti simi¬ 
larmente a reattanza — capacitive o in¬ 
duttive —, ma la messa a punto della ca¬ 
pacità dei diodi è abbastanza semplice. 

I recenti apparecchi per TV a colori 
impiegano A.F.C. per mantenere i sinto¬ 
nizzatori U.H.F. perfettamente in frequen¬ 
za in modo che i trasmettitori di imma¬ 
gini, di colore e di suono rimangano sem¬ 
pre nella loro corretta posizione lungo 
la curva F.l. 

La deviazione del trasmettitore del co¬ 
lore. ad esempio, può causare diaframmi 
di interferenza del trasmettitore del suo¬ 
no e del colore. 

Al contrario i colori possono essere 
desaturatì o persi completamente. 
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La sintonizzazione perfetta è quindi 
estremamente importante nei televisori 
a colori. 

In Fig. 6 viene riportato lo schema a 
blocchi di un impianto base. Una parte del 
segnale video F.l. è stato tolto e portato 
aH’amplìficatore A.F.C. il quale lo aumenta 
sufficientemente per l’applicazione al di¬ 
scriminatore A.F.C. che agisce similar¬ 
mente ad un rivelatore F.M. 

Il controllo del potenziale del discrimi¬ 
natore è aumentato, in valore di corrente 
continua, dall’amplificatore in cc e quindi 
trasmesso al diodo dì capacità nel cir¬ 
cuito oscillatore del sintonizzatore U.H.F. 

La Fig. 7 indica il circuito deH’amplifì- 
cato F.I., il discriminatore e l’amplifica¬ 
tore cc. 


Il secondo transistor, nella sezione del¬ 
l’amplificatore F.I., agisce come un limi¬ 
tatore di ampiezza ed assicura che il li¬ 
vello del segnale del discriminatore ri¬ 
manga costante indipendentemente dal¬ 
l’ampiezza del segnale d’ingresso. 

D1 e D2 sono i diodi discriminatori ali¬ 
mentati dal trasformatore discriminatore 
T1 e consentono che il segnale d’ingresso 
F.l. sia accuratamente sintonizzato sulla 
frequenza di risonanza del T1 senza uscite 
attraverso il condensatore C1. 

Se tuttavìa il segnale F.l. tendesse a 
spostarsi dalla frequenza di risonanza del 
T1, il bilanciamento delle conduzioni DI 
e D2, si annulla e si ha un potenziale 
attraverso C1 la cui polarità varia se la 
disintonizzazione è sopra o sotto la fre¬ 
quenza della portante e in misura corri¬ 
spondente al grado di disintonìa. 



Fig. 7 - Circuito « A.F.C. » di un ricevitore a colori transistorizzato. 
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Questa uscita in cc è applicata alla 
base del terzo transistor (l'amplificatore 
cc) attraverso R1 ed appare, considere¬ 
volmente amplificata, al collettore da do¬ 
ve è alimentata dal diodo capacitivo nella 
unità di sintonia. 

Il termistore, collegato all’emettitore 
deH’amplificatore cc, attua la stabilizza¬ 
zione termica, mentre il « controllo auto¬ 
matico di frequenza » prestabilito con¬ 
sente che il valore capacitivo del diodo 
possa essere regolato inizialmente in re¬ 
lazione al condensatore manuale di sin¬ 
tonia, per la corretta frequenza deM’oscil- 
latore. 

Ciò stabilizza la tensione cc sui dìodi 
discriminatori. 

L'altra estremità del dispositivo nel sin¬ 
tonizzatore è indicata in Fig. 8. 

Il transistor qui è l'oscillatore locale 
(nella sezione U.H.F.) e la sintonizza¬ 
zione è ottenuta dalla consueta linea a 
1/4 d'onda, rappresentata da LI nel cir¬ 
cuito. La sintonizzazione manuale avviene 


per mezzo di un pìccolo condensatore va¬ 
riabile collegato da un lato della linea, 
mentre l'A.F.C. è ricavata dal dìodo ca¬ 
pacitivo. 

Quest’ultimo è collegato in modo tale 
da evitare il controllo del potenziale cc 
che si verifica nei circuiti a transìstor. 

Viene effettuato un accoppiamento 
stretto con la lìnea oscillante LI, e, come 
varia la capacità su questa, così, cambia 
la frequenza dell’oscillatore. 

L’accoppiamento, naturalmente, è iso¬ 
lato elettricamente dalla linea del sinto¬ 
nizzatore e, dopo aver collegato una parte 
direttamente al telaio, è abbastanza sem¬ 
plice farvi passare la cc e la serie di diodi 
per assicurare la necessaria variazione di 
capacità. Si nota che il potenziale A.F.C. 
è collegato per mezzo di un filtro RC al 
« catodo » del diodo. Perciò un aumento 
nel controllo di potenziale positivo dà una 
riduzione di capacità ed un aumento nella 
frequenza del l'oscillatore. 

(Da Practicaì Television 1.68.208) 
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BEOMASTER 5000 
BEOLAB 5000 

Per gentile concessione di Toute l’Eléctronique 
pubblichiamo la traduzione dei risultati ottenuti 
da quei nostri colleghi francesi nell’esame degli 
apparecchi B&O. 


NOTE DI 
SERVIZIO 


^.Jltime creazioni della ditta danese Bang & 
Olufsen, il «Beomaster SODO» e il «Beolab 5000» 
sono rispettivamente un sintonizzatore FM ste¬ 
reofonico e un amplificatore 2x50 W, interamente 
transistorizzati. Le loro prestazioni sono netta¬ 
mente superiori alla media degli apparecchi simili 
e tali da soddisfare gli amatori della buona 
musica. 



IL « BEOMASTER 5000 » 

Ideato per ricevere nelle migliori con 
dizioni i programmi FM stereo, il « Beo¬ 
master 5000 » si presenta nella forma di 
un cofanetto allungato, ove legno e me¬ 
tallo armonizzano piacevolmente. 

Ben collocati nel mobile, come sì osser¬ 
va dalle illustrazioni, i circuiti elettronici 
sono: l’ingresso d'antenna, amplificatore 
F.I., decoder multiplex, soppressore e 
doppio amplificatore B.F. 

Ingresso d’antenna 

Questo circuito a tre transistor per¬ 
mette la ricezione della gamma normaliz¬ 
zata F.M. (87 -f- 108 MHz). Nello stadio 
d’ingresso, si trova un transistore AF 106, 
che riceve dall’emettitore i segnali prove¬ 
nienti dall’antenna. Per questo sono pre¬ 
viste tre prese che permettono il collega¬ 
mento d'antenna attraverso impedenze di 
75n o di 3000. 


Qsserviamo che l'utilizzazione della ter¬ 
za presa, associata ad un divisore a re¬ 
sistenze, è prevista in principio solo quan¬ 
do il tuner si trova in prossimità di un 
potente trasmettitore, che rischia di so¬ 
vraccaricare lo stadio d’ingresso. 

Per motivi di stabilità, la funzione di 
oscillatore locale è realizzata da uno sta¬ 
dio separato, (TIX M 203) accoppiato al 
miscelatore (TI 401) di cui il circuito del 
collettore è caricato dal primo trasforma¬ 
tore F.l. (10,7 MHz). È prevista una corre¬ 
zione automatica di frequenza, la quale 
è ottenuta tramite un dìodo a capacità 
variabile (BA 121), posto in parallelo col 
circuito deH’oscillatore locale. 

Precisiamo che una tensione continua 
variabile (C.A.G.) è applicata sulla base 
del transistor dello stadio d'ingresso (AF 
106): questa permette di adattare la sen¬ 
sibilità dell’Ingresso d’antenna alle grandi 
variazioni dei segnali captati dall’antenna, 
quando si passa da un trasmettitore locale 
ad un altro lontano. 
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L’amplificatore F.l. 

Comprende al minimo 5 stadi, tutti equi¬ 
paggiati con transistor ad alto guadagno 
[Fig. 2) : inoltre esso è in parte responsa¬ 
bile della grandissima sensibilità utiliz¬ 
zabile (1,5 :p,V} del « Beomaster 5000 ». 


Gli utenti dei ricevitori FM sanno bene 
fino a che punto il rumore tra stazioni, 
soprattutto se l’apparecchio considerato 
è molto sensibile, può essere incomodo 
quando si passa da un trasmettitore ad 
un altro. È così giustificato l’uso su certi 
apparecchi perfezionati di circuiti specia¬ 



Fig. 1 - Schema dell’ingres¬ 
so d'antenna che equipag¬ 
gia il « Beomaster 5000 ». 


Quest’amplificatore è del tipo a circuiti 
sfalsati ed è caratterizzato da una banda 
passante importante (300 khlz a —3dB] 
indispensabile per ben ricevere le emis¬ 
sioni stereofoniche realizzate secondo il 
processo multiplex. 

La larghezza di banda dello stadio de¬ 
moltiplicatore (rilevatore di rapporto) è 
al « diapason », poiché raggiunge 1 MHz 
nel l’intervallo compreso tra le 2 « bosses » 
dell’accordo. In quest’amplificatore più 
punti meritano la nostra attenzione; l’uti¬ 
lizzazione, nel secondo stadio, di un diodo 
C.A.G. previsto per ottenere una tensione 
continua, d’ampiezza proporzionale a quel¬ 
la dei segnali F.l. rilevati (tensione utiliz¬ 
zata per modificare il guadagno del tran¬ 
sistor dello stadio di ingresso del cir¬ 
cuito d’antenna); l’impiego di un limitato¬ 
re a diodo posto prima dello stadio d’at¬ 
tacco del rivelatore di rapporto; infine la 
utilizzazione di un circuito « Squelch » o 
soppressore. 


li che permettono di sopprimere questo 
rumore di fondo spiacevole. Nel caso 
del « Beorhaster 5000 » questa soppressio¬ 
ne è realizzata automaticamente median¬ 
te un circuito colorato rappresentato nel¬ 
la Fig. 2. Esso comporta essenzialmente 
un circuito rivelatore d’ampiezza (LI-CI), 
uno stadio di accoppiamento montato in 
«emitter - Follower » (TI) e un amplifi¬ 
catore collegato al circuito dell’emetti¬ 
tore dello stadio d’attacco del rivelatore 
di rapporto. Il suo funzionamento è sem¬ 
plicissimo. Non appena il rumore rivelato 
dal diodo associato a LI - C1 supera un 
certo limite che si può fissare con il po¬ 
tenziometro P3, un’alta tensione di bloc¬ 
co viene trasmessa, via T2 e T3, all’emet¬ 
titore del transistore comandato (AF 121) ; 
il guadagno di quest’ultimo tende a zero 
e la trasmissione dei segnali verso lo 
stadio rivelatore di rapporto è perciò in¬ 
terrotta, sopprimendo nello stesso tempo 
ogni rumore parassita. 
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Dì forma allungata. Il « Beomaster 5000 » possiede un grande quadrante con cursore a spostamento 
lineare. 

Esteriormente identico al « Beomaster 5000 », il « Beolab 5000 » è un amplificatore capace di fornire 
una potenza efficace 2x50W; anch'esso con cursore a spostamento lineare. 


Il « decoder stereofonico » 

I segnali corrispondenti ai programmi 
stereofonici, provenienti dal rivelatore di 
rapporto, devono essere decodificati pri¬ 
ma che.vengano applicati all’ingresso dei 
corrispondenti impianti d’ascolto. Per rea¬ 
lizzarlo, è indispensabile ricostituire la 
sotto-portante a 38 kHz soppressa all’e¬ 
missione. 

Nel caso del « decoder » del « Beoma¬ 
ster 5000 » questa operazione è realizzata 
a partire dalla frequenza guida a 19 kHz. 


L’estrazione di questa frequenza guida 
è assicurata in corrispondenza dello sta¬ 
dio d’ingresso T1, di cui i circuiti di base 
e l’emettitore sono caricati con dei cir¬ 
cuiti sintonizzati su 19 kHz. La ricostru¬ 
zione della sotto-portante è realizzata, in 
corrispondenza di T2, grazie ad un rad¬ 
doppiatore di frequenza a diodo, dì cui 
l’uscita è accoppiata tramite T3 all’ingres¬ 
so di un classico demodulatore in anello. 

Questi segnali multiplex seguono un 
percorso leggermente diverso; raccolti al- 
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L’ingresso d’antenna del «Beo- 
master 5000» è equipaggiato 
da un C:V. (condensatore va¬ 
riabile] a 4 gabbie: sulla de¬ 
stra, si vede Tarmatura di 
protezione del galvanometro 
d’accordo. 



l’entrata dal decoder (punto E), essi sono 
trasmessi al centro del secondario d’attac¬ 
co dei diodi del modulatore, per mezzo 
di un filtro L1 - C1, centrato su 67 kHz, 
e destinato ad eliminare i programmi ef¬ 
fettuati nel canale S.C.A. (U.S.A.). 

In merito al transìstor T4, sì tratta in 
effetti dello stadio di comando deH'indi- 
catore stereo. La sua base è collegata ad 
circuito oscillante centrato su 19 kHz; 
quando la frequenza-guida arriva al deco¬ 
der, i segnali corrispondenti si trovano 
rivelati dal diodo associato: una tensione 
continua è allora applicata sulla base di 
T4 e quindi nasce una corrente di colletto¬ 
re che accende una ampolla a filamento. 
Essendo deboli i segnali B.F. che appaiono 
all’uscita del demodulatore in anello, so¬ 
no previsti 2 diodi preamplificatori. Que¬ 
sti stadi sono associati ad un insieme di 
filtri R.C., che permettono dì ridurre sen¬ 
sibilmente il rumore, dovuto ai transistor 
del commutatore dello stadio demodula¬ 
tore, durante la ricezione di un program¬ 
ma stereofonico. Sono completati da due 
filtri antì-interferenze L.C. centrati' sulle 
frequenze di 19 kHz e 38 kHz, ciò che evita 
ogni battimento tra i detti segnali e quelli 
uscenti daM’oscillatore ultrasonoro dì un 
registratore a nastro il quale è collegato 
per il tramite una presa speciale. 

Alimentazione 

Una alimentazione regolata, di cui lo 
schema di princìpio è dato in Fig. 4, com¬ 


pleta il « Beomaster 5000 ». Largamente 
dimensionata, questa fornisce i 20V ne¬ 
cessari ai diversi circuiti deirapparecchìo. 

Una regolazione supplementare con un 
dìodo Zener è prevista per la tensione 
d’alimentazione (12 V) destinata agli sta¬ 
di dell’ingresso d’antenna. 

Osservazioni generali 

Di tutti i sintonizzatori utilizzati ad og¬ 
gi il « Beomaster 5000 » è senza dubbio 
il più sensibile. Anche quando l’antenna 
è costituita da un filo dì qualche decina 
di centimetri, quest’apparecchio ci per¬ 
mette di ben captare tutti i programmi 
trasmessi da stazioni situate entro un 
raggio di una cinquantina dì chilometri. 

Possiamo affermare che ì risultati ot¬ 
tenuti con la stereofonia si sono rivelati 
soddisfacenti e il rumore è praticamente 
inesistente sulla totalità dei programmi 
captati. Infine abbiamo soprattutto ap¬ 
prezzato la grandissima efficacia del sop¬ 
pressore che non chiede una regolazione 
particolare e la cui messa in funzione non 
chiede variazione della qualità della mo¬ 
dulazione. 

IL « BEOLAB 5000 » 

Il « Beolab 5000 », vera centrale di mo¬ 
dulazione è in realtà un preamplificatore- 
amplificatore combinato, capace di fornire 
una potenza modulata di 2 x 50 Weff 
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Fig. 3 - Particolari dei circuiti del decoder stereofonico. 
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NIVEAU de sortie zSorties dmpfff. 


Complesso piastra F.l. e 
decoder stereofonico. 



sotto un carico di 80. Gli ingegneri della 
B & 0 con questo apparecchio si sono 
sforzati di realizzare un vero « passe¬ 
partout ». 

Il Beolab, con i suoi ingressi multipli 
— a sensibilità regolabile — munito di 
stadi di correzione variabili e di circuiti 
di protezione, è uno degli apparecchi più 
completi che noi abbiamo esaminato sul 
banco di prova. 

Vista la complessità delle commutazio¬ 
ni multiple non è possibile dare lo schema 
completo di questo apparecchio, e ci limi¬ 
teremo quindi a riprodurre semplicemente 


qualche stadio interessante fra cui pre¬ 
sentiamo i circuiti di correzione del tim¬ 
bro, l’amplificatore di potenza e l’alimen¬ 
tazione regolata. 

I circuiti di correzione 

Permettono di modificare i gravi di ± dB 
a 50 Hz e gli acuti da ± 17 dB a 10.000 Hz 
(schema di Fig. 5). Comportano 3 tran¬ 
sistor di cui due sono utilizzati ai fini di 
accoppiamento. 

Così TI permette di collegare a bassa 
impedenza le reti R.C. associate ai poten¬ 
ziometri PI e P2 di comando del timbro. 


Fig. 4 - L’alimentazione 
del « Beomaster 5000 » è 
regolabile. 
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E VERO! 


RIDUCONO I PREZZI DI COPERTINA E DI ABBONAMENTO. 

Questo è il regalo che l’Editore offre ai suoi fedelissimi per l’anno 1969. Oltre ad un 
regalo, la facilitazione è un premio perché LE TIRATURE AUMENTATE, conseguenti al 
crescente numero di lettori, è alla base dì una RINNOVATA ORGANIZZAZIONE che 
consente di stampare le riviste nella veste di ALTO LIVELLO QUALITATIVO raggiunto, 

a costi minori. 

L’editore ha pertanto deciso di RENDERE PARTECIPI GLI ABBONATI ED I LETTORI di 
questo, incredibile ai giorni nostri, BRILLANTE RISULTATO. 

Perciò, dal 1® gennaio 1969 i fascicoli saranno esposti nelle rivendite di giornali a que¬ 


sti prezzi: 

— Selezione di Tecnica Radio TV. l. 400 

— Sperimentare... . . . L. 300 


PER GLI ABBONAMENTI si osservi la tabella 


RIVISTE 

ITALIA 

ESTERO 

SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV 

3.950 

6.000 

SPERIMENTARE 

2.950 

4.500 

ELETTRONICA OGGI 

0 0 

9.500 

14.000 

SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV 
SPERIMENTARE j 

1 6.500 

9.500 

SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV ì 

ELETTRONICA OGGI J 

1 11.500 

16.500 

SPERIMENTARE ] 

ELETTRONICA OGGI J 

[ 10.500 

15.500 

SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV | 

SPERIMENTARE 

ELETTRONICA OGGI | 

12.500 

18.500 

0 


E IL PREMIO? 

C’è anche il premio. Agli abbonati sarà offerta LA TESSERA SCONTI PER GLI ACQUISTI 
PRESSO TUTTI I PUNTI DELL’ORGANIZZAZIONE G.B.C. IN ITALIA, valida per il 1969. 

AFFRETTATEVI poiché gli abbonamenti sottoscritti durante il mese dì dicembre subi¬ 
scono inevitabili ritardi. 


























Fig. 5 - Sul « Beoiab 5000 », i circuiti di 
correzione dei gravi e degli acuti sono 
costituiti da un circuito Baxandall. 


Il solo transistor avente un ruolo attivo 
è il T2 ove il circuito del collettore è col¬ 
legato alla base di T3. Come si può con¬ 
statare, il transistore T3, montato ugual¬ 
mente in emitter-follower, è utilizzato per 
riiniettare, con la fase conveniente — tra¬ 
mite P1 e P2 — i segnali sulla base di T2. 
Ciò costituisce una delle originalità di que¬ 
sto montaggio, caratterizzato inoltre da 
una piccola distorsione. 

Amplificatore di potenza 

Realizzare un amplificatore a transistor 
capace di fornire una potenza modulata 
efficace di 50 W ai morsetti di un carico 
di 8fl non è semplice come sembra a 
prima vista, tanto più che i montaggi a 
transistor al silicio hanno una certa ten¬ 
denza airinstabilità. La Fig. 6 mostra lo 
schema pratico del « Beolàb 5000 ». La 
cosa che ci sorprende in questo schema 
è il numero di stadi utilizzati; i 2 transi¬ 
stor 2 N 3055 del push-pull finale, sono 
in effetti preceduti da uno stadio di at¬ 
tacco intermedio {T6-T7). 

Precisiamo che l'utilizzazione di questo 
stadio si giustifica con la necessità di 
sottrarre il defasatore a simmetria com¬ 
plementare (T4 -T5) ad un accoppiamento 
molto stretto con lo stadio di uscita, e 
con la necessità di fornire a T6 - T7 delle 
correnti di base relativamente elevate. 

Grazie a questo stadio tampone, si 
elimina una causa d'instabilità alle grandi 
potenze, e nello stesso tempo si migliora 
la simmetria d’attacco del push-pull finale 
il che presenta vantaggi solo sul piano 
pratico. 

Come si può constatare, lo stadio d'in¬ 
gresso è sottoposto ad una forte contro- 
reazione in continua che interessa tutto 
l'amplificatore. D'altronde, questa contro- 
reazione in continua si aggiunge ad una 
controreazione in alternata selettiva, che 
può essere modificata agendo sui contatti 
11 e I2 e variando la risposta in frequenza 
deH'amplificatore. 

Per quanto riguarda lo stadio d’ingres¬ 
so; segnaliamo la presenza di un circuito 
di « bootsarop » che manda sulla base di 
TI una frazione dei segnali che appaiono 
ai morsetti dì uscita deli’amplificatore. 
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Con questo circuito si perviene ad aumen¬ 
tare artificialmente l’impedenza d’ingres¬ 
so di T1. Il secondo stadio (T2) non richie¬ 
de alcun particolare commento perchè il 
suo circuito è classico. Notiamo, tuttavìa, 
la presenza del transistor T3 che sostitui¬ 
sce il solito dìodo di compensazione della 
deriva termica. Questo circuito, molto effi¬ 
cace, permette di reagire ad ogni fun- 
Izionamento anormale dell’amplificatore, 
da temere quando sono in gioco potenze 
alte. 



Gli stadi di attacco dei transistor di potenza 
sono montati su piccole piastre mobili che 
facilitano il montaggio dei diversi componen¬ 
ti. Oa notare i radiatori ad alette che coprono 
i transistor degli stadi « driver ». 


Alimentazione 

Un sovraccarico all’ingresso o un cor- 
Fig. 7 - Relativamente complessa, l'alimentazione tOCircuitO accidentale della linea di colle¬ 
regolata e a disgiunzione automatica gamento dell'altoparlante, può portare al¬ 

la distruzione istantanea non soltanto dei 
transìstor dello stadio di uscita, ma anche 
di quello della deriva. 
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Dal basso del « Beolab 
5000 » si vedono diverse; 
prese di collegamento; in 
primo piano, la «batteria» 
dei radiatori destinati ai 
transistor di potenza 



Note le potenze messe in gioco, il co¬ 
struttore ha equipaggiato l’apparecchio 
con una alimentazione protetta. Il circuito 
di quest’ultima è dato dalla Fig. 7. I tran¬ 
sistor regolatori sono costituiti dal T1 e 
T2 posti in serie sulla linea positiva di ali¬ 
mentazione. Comandati da T3 e T4, essi 
si trovano bloccati appena l’intensità della 
corrente richiesta supera il massimo va¬ 
lore prestabilito. In questo momento, in 
effetti, la tensione applicata sulla base 
di T6 comincia a diminuire, questo tran¬ 
sistor cambia di stato, e ciò comporta 
la messa fuori circuito automatico dell’ali¬ 
mentazione che, così, si trova protetta 
e di conseguenza anche gli amplificatori 
dì potenza vengono protetti. 


Prestazioni 

Punto di vista dell'utilizzatore 

Con le nostre prove, ci siamo interessa¬ 
ti della potenza modulata disponibile in 
funzione del carico, inoltre abbiamo no¬ 
tato che la curva rilevata nella Fig. 8 è 
conforme a quella fornita dal costruttore. 
Essa ci dà informazioni utili sulle possi¬ 
bilità d’impiego degli amplificatori, tenen¬ 
do conto delle impedenze degli altoparlan¬ 
ti impiegati. Sono allo stesso modo in¬ 
teressanti le curve della Fig. 9 rilevate 
con una impedenza di carico di 4fl. Esse 
esprimono la distorsione in funzione della 
frequenza e della potenza di uscita. 


Fig. 8 - Potenza massima 
disponibile in funzione del- 
Timpedenza di carico. 

Fig. 9 - Rapporto dì distor¬ 
sione a diverse frequenze, 
in funzione deila potenza 
di uscita. 
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in a, oscillogramma di un segnale sinu¬ 
soidale corrispondente a una potenza mo¬ 
dulata di 50 Weff. In b, oscillogramma che 
mostra la perfetta simmetria di spiana¬ 
tura dei segnali. 


d 



Comportamento degli amplificatori in re¬ 
gime rettangolare a diverse frequenze 
(c-20Hz; d = 1000 Hz: e = 20 kHz). 


Verifica dei tempi di salita (f) e di discesa 
(g) dei segnali rettangolari a 20 kHz. Que¬ 
sti sono identici e dell'ordine dì 5us. Da 
notare l'assenza totale di rimbalzi e di 
sovraoscinazioni parassite, ciò prova la 
perfetta stabilità del circuito. 
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Collegati ad un carico capacitivo, gli amplifi¬ 
catori di potenza appaiono perfettamente sta¬ 
bili, come mostra roscìllogramma di sopra, ri¬ 
levato a 20 kHz. 


Anche qui non si può obiettare nulla. 
Volendo sapere altri particolari sugli am¬ 
plificatori di potenza, li abbiamo sottopo¬ 
sti a prove in regime rettangolare, dopo 
aver verificato la loro perfetta simmetria 
di spianatura (oscillogramma a e b). I ri¬ 
sultati delle nostre misure sono riassunti 
dagli oscillogrammi c, d, ed e, rilevati ri¬ 
spettivamente a 20 Hz, 1000 Hz e 20 kHz. 

Precisiamo che a questa ultima fre¬ 
quenza i tempi di commutazione dello sta¬ 
dio di uscita sono delTordine di 5 ps, 
(oscillogramma f e g) : ciò può essere 
considerato abbastanza soddisfacente. In¬ 
fine, abbiamo potuto verificare la gran¬ 
dissima stabilità del circuito per un ca¬ 
rico capacitivo (4,n 0,1 pF). 

Come si può vedere dairoscillogramma 4 
rilevato a 20 kHz. 

Largamente sperimentato il « Beolab 
5000 » si è rilevato di facile utilizzazione 
dati i suoi numerosi ingressi, che per¬ 
mettono di adattarlo a tutte le sorgenti 
di moduiazione di cui disponiamo. Un’al¬ 
tra caratteristica che abbiamo ben apprez¬ 
zato è la comodità di connessione, faci¬ 
litata dalla presenza simultanea delle pre¬ 
se DIN e RCA. 

Per il resto, (sensibilità, rapporto se¬ 
gnale/rumore, potenza modulata...) ab¬ 
biamo avuto gli stessi risultati soddisfa¬ 
centi. ir« Beolab 5000 » è d’altronde uscito 
vittorioso dai confronti che abbiamo po¬ 
tuto fare con altri apparecchi di identica 
concezione. 


TUBI 

ELETTRONICI 



SOCIETÀ ITALIANA 
COSTRUZIONI TERMOELETTRICHE 


Richiedete Listino a: 
SICTE - C.P. 52 - Pavia 
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UK/5000 

"SJ)eC" 



sperMientali 


Le UK/5000 « S-DeC » sono piastre, 
usate a migliaia nei laboratori di ri¬ 
cerca, industriali. o didattici. Per 
questi ultimi, si adattano a studi di 
ogni grado, dalle Scuole Tecniche 
alle Università. 

Queste piastre, affermatesi rapida¬ 
mente ai tecnici di tutto il mondo, 
sono ora disponibili anche in Italia! 


Manuale pratico - In ogni scatola UK/5000 è contenuto un 
libretto con vari progetti esemplificativi. 


Accessori - Viene fornito, con ogni UK/5000, un pannello 
per il montaggio dei potenziometri. Questo pannello si in¬ 
nesta su apposite guide. Fanno parte inoltre del Kit alcune 
piccole molle, da usare per contatti senza saldature degli 
elementi che vengono montati sul pannello, e delle clips 
per ferriti ecc. 


Il diagramma seguente dimostra le 
possibilità di contatti con le UK/5000. 
Ogni piastra presenta la superficie ri¬ 
partita, con una parte numerata da 1 
a 35 e l’altra da 36 a 70. Sono realiz¬ 
zabili, perciò, numerosissimi stadi cir¬ 
cuitali. 


Progetti con l’UK/5000 - Il già citato manuale fornisce istru¬ 
zioni complete per l’esecuzione dei circuiti. Fra questi c’è 
un radioricevitore reflex a tre transistor con rivelatore a dio¬ 
do; un oscillatore per esercitazioni telegrafiche: un lam¬ 
peggiatore elettronico; un amplificatore audio a tre stadi e 
molti circuiti oscillanti. 


I 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

II 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 ** 32 33 34 35 


Le piastre possono essere collegate 
ad incastro per formare circuiti di 
qualunque dimensione, i componenti 
vengono semplicemente inseriti nei 
contatti, senza saldatura alcuna, ed 
estratti con altrettanta semplicità 
quando occorre. 


Dati tecnici 

— Forza di inseri¬ 
mento e di e- 
strazione s u 1 
terminale d e i 
componenti 
90 g 

— Capacità fra ie 
file adiacenti 
dei c o n t a 11 i 
3 pF 

— Resistenza fra i 
contatti adia¬ 
centi 10 mn 

— Resistenza fra 
le file adiacen¬ 
ti dei contatti 
10’“ O 



UK/5000 «S-DeC» completo di accessori e manuale, quanto prima in distribuzione 
presso tutti i punti dell’organizzazione G.B.C. in Italia. Prezzo di listino Lire 5.900. 


CONSIDERAZIONI 


SUL TEMPO 


DELLA SALDATURA 

ELETTRONICA 

INDUSTRIALE 

INDUSTRIALE 


Lo scopo di questo articolo è di fornire un utile aiuto a tutti coloro che sono 
interessati al raggiungimento di saldature industriali di qualità costante e nel 
minor tempo possibile, offrendo loro una chiara documentazione tecnica unita 
ad un metodo di controllo delle caratteristiche dei saldatori semplice ed efficace. 


a saldatura dolce dei collegamenti 
elettrici è vecchia quanto l’elettronica 
stessa. Con il rapido sviluppo della te¬ 
lefonia, la saldatura industriale ha acqui¬ 
stato un'importanza sempre crescente. La 
elettronica moderna ha imposto delle esi¬ 
genze sempre più elevate per la radiodif¬ 
fusione, la televisione e le fabbricazioni 
elettroniche più disparate, per cui anche 
i problemi della tecnica della saldatura 
dolce sono andati sempre più evolven¬ 
dosi. Da ciò la necessità di riprendere 
costantemente in considerazione il pro¬ 
blema attraverso nuovi punti di vista. So¬ 
lo pochi anni fa, la saldatura serviva so¬ 
lamente alla unione meccanica d’un ca¬ 
blaggio elettrico; oggi, essa serve a man¬ 
tenere, nel modo più piccolo possibile, 
la resistenza elettrica d’un collegamento 
ed a conservarla costante per anni. 

Questo trattato si rivolge a coloro che 
devono conoscere tutto ciò che concerne 
il processo di saldatura nello sfruttamen¬ 
to pratico. E’ dunque superfluo esporre 
qui, dettagliatamente, le reazioni fonda- 
mentali metallurgiche e fisico-chimiche 
della saldatura. 


Come ogni lavoro, anche la formazione 
dei contatti elettrici, con saldatura, co¬ 
stituisce una spesa per l’impresa ed ac¬ 
cresce il prezzo d’acquisto del prodotto. 
È naturale quindi che, da anni, ci si sforzi 
di abbreviare, per quanto possibile, l’ope¬ 
razione di saldatura al fine di ridurne i 
costi. Attraverso questo sforzo di razio¬ 
nalizzazione si è giunti a dei tempi di 
saldatura della durata di un secondo, sen¬ 
za parlare di casi particolari in cui il 
tempo di saldatura, propriamente detto, 
è ancora minore grazie ad un periodo 
speciale di prestagnatura. Resta comun¬ 
que da stabilire se il tempo per la pre¬ 
stagnatura speciale aggiunto al tempo di 
saldatura, consenta di discendere sotto il 
secondo, e ciò senza tener conto della 
qualità. 

Il tempo' di saldatura, propriamente 
detto dì un secondo, è divenuto, neH’or- 
dine di grandezza, un concetto industria¬ 
le, e un dato costante per la moderna 
. lavorazione a catena. 

A questo punto viene spontanea una 
domanda: quale conseguenze porterebbe 
una ulteriore riduzione del « secondo » 
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di saldatura? Per rispondere a questa do¬ 
manda è necessario comprendere le rea¬ 
zioni che si verificano durante il tempo 
di saldatura di un secondo per la realiz¬ 
zazione di collegamenti di buona qualità 
e costanti, esse sono: 


a) Riscaldamento delle parti da colle¬ 
gare (ad esempio l'estremità di un cavo 
0 un filo di collegamento) ad una tempe¬ 
ratura superiore al punto di fusione della 
saldatura. 

b) Durante il riscaldamento a) il flus¬ 
so decapante cola sulle parti da saldare. 

c) Reazione del flusso con le pelli¬ 
cole di ossido delle parti da collegare e 
protezione delle superficì metalliche pu¬ 
lite contro un’ossidazione possìbile du¬ 
rante il riscaldamento. 

d) Fusione del materiale saldante. 

e) Penetrazione del materiale fuso at¬ 
traverso lo strato di flusso, per esemplò 
colofonia attiva. 

f) Copertura delle superfici metalli¬ 
che pulite con il materiale saldante e 
diffusione reciproca di componenti di sta¬ 
gno e di piombo con le parti metalliche 


fisse da saldare a temperature superiori 
ai 300 °C. 

g) Raffreddamento del materiale fuso 
quando vien meno la fonte di calore, cioè 
il saldatore. 


h) Emissione di particelle di colofo¬ 
nia che si trovano nella perla di saldatura 
fusa: ciò che è possibile nel corso del 
raffreddamento fino a 220 °C circa. 

i) Solidificazione della saldatura al di 
sotto rispettivamente del punto di fusione 
o dell’eutettico. 

Esaminate separatamente le reazioni b, 
c ed f presentano una caratteristica, in 
funzione della temperatura, assai ripida. 

La reazione h è particolarmente impor¬ 
tante, poiché l’emissione della colofonia 
condiziona una corretta struttura della 
solidificazione della perla dì saldatura e di 
conseguenza di tutto il processo stesso. 

Se discendendo al di sotto della tem¬ 
peratura mìnima di 220 °C la colofonia 
non viene ancora emessa quantitativa¬ 
mente. essa resta nella perla di salda¬ 
tura, più 0 meno sotto la superfìcie, in 
forma di numerose goccioline esterior¬ 
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mente invisìbili, poiché a temperatura de¬ 
crescente l’attrito interno aumenta forte¬ 
mente e rende impossibile l’emissione 
immediata della colofonia resìdua. Il fatto 
che la tensione superficiale aumenti no¬ 
tevolmente durante il raffreddamento, po¬ 


mente possibile, la quantità di calore ne¬ 
cessaria alla saldatura sui pezzi da col¬ 
legare. 

Esaminiamo ora un lavoro a catena o 
a pezzi nel campo delle telecomunicazioni 
con saldatura 60/40 o 50/50. 



co prima di raggiungere il punto di soli¬ 
dificazione, esercita un ruolo addizionale. 
Dopo quanto detto, sì vede che almeno 
otto reazioni (di cui alcune a velocità 
molto variabile, in funzione della tempe¬ 
ratura) si devono svolgere durante il tem¬ 
po di saldatura e quindi in un secondo, 
ed è facile capire come non sìa possibile 
abbreviare a piacere questo secondo di 
saldatura industriale ». 

Esaminiamo ora la fonte d| calore nel 
caso specifico il saldatore. È chiaro che 
esso deve esser scelto in modo appro¬ 
priato, per quanto riguarda la tempera¬ 
tura e la potenza, onde garantire una 
qualità costante di tutti i punti di salda¬ 
tura da effettuare in serie, senza ecce¬ 
zioni. 

Si comprende quindi come la forma 
della punta giochi un ruolo particolare, 
poiché essa costituisce un fattore im¬ 
portante per trasmettere, il più rapida¬ 


in questo campo vengono effettuate, 
giornalmente, migliaia dì saldature in un 
unico posto di lavoro. Le stesse saldature 
sono apparentemente simili. 

Si tratta di saldare un filo di rame da 
0,6 mm dì diametro sui terminali di un 
cavo in ottone della sezione di 4x 1 mm 
e della medesima lunghezza. 

in queste condizioni si suppone che 
sarebbe sufficiente, per ogni saldatura 
dì questo tipo, la medesima quantità dì 
calorìe trasmesse in un secondo per pro¬ 
durre saldature multiple dì buona qualità 
e simili. Questa supposizione è teorica¬ 
mente giustificata, poiché, in ogni caso, 
si devono saldare due pezzi metallici di 
medesimo peso e qualità, dunque con lo 
stesso calore specifico. Se si suppone 
ancora che ogni perla di saldatura è ap¬ 
prossimativamente simile, si giustifica la 
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conclusione che in queste condizioni la 
trasmissione del medesimo numero di ca¬ 
lorie, durante ogni « secondo di saldatura 
industriale », garantisce interamente il 
successo di numerose saldature, qualita¬ 
tivamente uguali. 


tamento preliminare delle partì da colle¬ 
gare. Recenti risultati provano che, an¬ 
che con questo metodo, non sì ottengono 
che dei successi parziali. Il momento di 
inizio deilla reazione metallica durante il 
secondo di saldatura industriale esercita 



Considerando il problema più da vicino, 
ci si accorge però che questa deduzione 
è errata. Infatti molte ricerche hanno di¬ 
mostrato che lo strato ossidato delle su- 
perfici delle parti da saldare è molto 
diverso. Su 100 saldature di questo tipo 
ve ne sono circa 50, dunque la metà, che 
possono essere saldate correttamente in 
un secondo con un saldatore da 40 W, 30 
richiedono già 50 W, ed il resto 60 W 
di potenza ed oltre. 

Lo strato ossidato deve essere elimi¬ 
nato mediante flussi chimici e questa rea¬ 
zione dipende, nel diagramma tempo-tem¬ 
peratura, da una caratteristica con forte 
pendenza. Già i più sottili strati di ossi¬ 
do, invisibili a occhio nudo e persino al 
microscopio a forte ingrandimento, obbli¬ 
gano a prolungare il tempo o ad aumen¬ 
tare la temperatura di saldatura. 

L’esperto sente istintivamente queste 
difficoltà e cerca di evitarle con un trat- 


un ruolo particolare e determinante per 
la qualità della saldatura, se esse comin¬ 
ciano a 0,7 o 0,9 s. 

È corriprensibile che la temperatura del¬ 
la punta abbia una parte essenziale, poi¬ 
ché il flusso di calore dipende dalla diffe¬ 
renza di temperatura esistente tra la pun¬ 
ta ed i metalli da saldare. Ne consegue 
che si dovrebbe ottenere una miglior sal¬ 
datura con temperature elevate che non 
con temperature basse. 

Ciò, teoricamente, sarebbe giusto, se 
non si dovesse tener conto di una reazio¬ 
ne secondaria più forte a temperatura 
crescente: l’ossidazione della saldatura 
fusa. 

Si sa che la saldatura, a temperature 
elevate, porta a saldature bruciate, sen¬ 
sibili alla corrosione ed inoltre non uni¬ 
formi dal punto di vista del contatto. Di 
conseguenza le domande che sì pongono 
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per il secondo di saldatura industriale so¬ 
no due: 

a) Quale deve essere la temperatura 
minima della punta per escludere com¬ 
pletamente le saldature inqualificabili e 


questa prova sì effettuano differenti sal¬ 
dature con temperature di punta prede- 
terminate. Si misura la temperatura a 
4 mm dietro l’estremità della punta con 
una termocoppia nickel-nichel cromo, le 
cui ramificazioni hanno uno spessore di 



(D 


tempi 


fredde, nel processo di saldature in serie 
durante «il secondo di ' saldatura indu¬ 
striale »? 

b) Quale deve essere la temperatura 
massima ammissibile della punta per evi¬ 
tare ossidazioni, quindi connessioni bru¬ 
ciate, durante il « secondo di saldatura 
industriale »? 

Per dare una risposta alla prima do¬ 
manda esistono differenti misure speri¬ 
mentali basate su riflessioni, più o meno 
teoriche, che conducono tuttavia a de¬ 
terminazioni precise della temperatura 
minima. Noi qui ci limiteremo ad un me¬ 
todo, già adottato in pratica, che conduce 
al medesimo risultato. 

Esso presenta inoltre il vantaggio di 
poter essere impiegato dal lettore inte¬ 
ressato il quale può così rendersi conto 
empiricamente della esattezza del valore 
di temperatura mìnima della punta nel 
« secondo di saldatura industriale ». In 


0,5 mm, e la saldatura del termoelemento 
si trova in un foro di 1,2 mm di diametro, 
profondo 2,5 mm. Con questo metodo, 
il tempo di saldatura che è sempre di un 
secondo viene determinato da un crono¬ 
metro con precisione del 0,01 s. 

La quantità dì stagno deve essere ap¬ 
prossimativamente uguale. Se la lunghez¬ 
za è quasi costante, I = 2,5 mm, si può 
calcolare che anche le quantità di stagno 

10 saranno. Si pone un pezzo di materiale 
di queste dimensioni su dì una stagnola 
da 0,1 a 0,2 mm dì spessore. Si pone poi 

11 saldatore sulla saldatura per la durata 
esatta di un secondo. Tali saldature si 
effettuano per temperature di punta di 
210, 240, 270, 300, 330 e 360 °C. 

Se la saldatura contiene della colofonia 
si produce una certa stagnatura a 270 “C. 
Tuttavia solo una parte dello stagno vie¬ 
ne a trovarsi sulla stagnola, mentre la 
maggior parte aderisce alla punta. Dopo 
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ogni saldatura si deve liberare, con uno 
straccio, la punta dall’eccesso di sal¬ 
datura. 

Il fatto è particolarmente evidente giac¬ 
ché le stesse analisi, con colofonia più 
o meno attiva, mostrano deboli stagna- 
ture parziali a temperature inferiori a 
270 °C, in particolare a partire da 220 °C, 
ma queste stagnature diventano colle¬ 
gamenti, correttamente saldati, con ango¬ 
lo di diffusione acuto, solo a 320-330 °C. 
A temperature di saldatura così basse, se 
si vuol realizzare la saldatura corretta in 
un secondo, l’attivazione della colofonia 
esercita solo una funzione secondaria. 
Per importante che sìa la velocità d'azio¬ 
ne del flusso, alle temperature dì punta 
inferiori a 330X, le reazioni metalliche, 
fra la saldatura fusa ed ì metalli da sal¬ 
dare, quindi le reazioni dì diffusione reci¬ 
proca, sono troppo lente; di conseguenza 
le saldature nel « secondo di saldatura 
industriale » sono impossìbili a tempera¬ 
ture di punta inferiori a 330 ""C. La tem¬ 
peratura mìnima d'una punta per salda¬ 
ture industriali è quindi dì 330 X. 

Il valore della temperatura massima 
della punta risulta da considerazioni pra¬ 
tiche sulla velocità d’ossidazione della 
goccia di saldatura durante il « secondo 
di saldatura industriale », e si può fissare 
a 400 °C. Si sa che la punta cede calore 
alla saldatura, cioè che la sua tempera¬ 
tura raggiunge provvisoriamente punte 
più o meno basse. Nella saldatura nor¬ 
male di produzione la temperatura della 
punta subirà variazioni, aumentando e di¬ 
minuendo; è evidente che l’entità di que¬ 
ste variazioni dipende dal numero e dal 
fabbisogno di calore delle diverse salda¬ 
ture realizzabili al minuto. 

Se le saldature devono essere fatte in 
successione, senza una pausa particolare, 

non v’è praticamente tempo dì ricupero 
fra due saldature, dì modo che la tempe¬ 
ratura della punta scenderà dannosamen¬ 
te ed il saldatore avrà una potenza in¬ 
feriore. 

Se si possono effettuare, con un sal¬ 
datore da 20 W, due saldature della du¬ 
rata di un minuto, in un intervallo dì 
tempo appropriato, quindi con un tempo 
di recupero sufficiente, ci si deve render 
conto che lo stesso saldatore non con¬ 


sente, per esempio, d’effettuare 10 suc¬ 
cessive saldature, tutte sìmili, dì un mi¬ 
nuto. Molte persone non sembrano tener 
conto, a causa della loro scarsa esperien¬ 
za, delTevidenza dì questo fatto, con la 
conseguenza di non comprendere ì danni 
rappresentati dalla sua inosservanza. Que¬ 
ste differenze sono visibili chiaramente 
nelle curve riportate in figura 1-2-3 e 4 
che sono valide per lo stesso luogo di 
lavoro dell’industria telefonica. La figu¬ 
ra 1 mostra una curva rilevata su un 
saldatore da 30 W, per il medesimo la¬ 
voro, il che prova per altro che saldatori 
di potenza così bassa sono inadatti per 
tali usi. La figura 2 mostra la curva di 
temperatura della punta di un saldatore 
da 40 W, a saldatura continua, in un po¬ 
sto di lavoro nell’industria telefonica. Co¬ 
me per tutte le altre curve, la zona cri¬ 
tica dei 330 è qui particolarmente evi¬ 
dente. Il tempo di recupero d’un punto 
di temperatura minimo fino a 375 è 
di 45 secondi, e rappresenta una costante 
tipica nelle caratteristiche costruttive del 
saldatore. 

La figura 3 mostra la curva d’un sal¬ 
datore da 40 W che compie il medesimo 
lavoro. Contrariamente alla figura 2, que¬ 
sto saldatore è perfettamente adeguato 
al lavoro. La differenza fra i due, che con¬ 
sumano entrambi 40 W, è visibilmente 
notevole. Ciò prova dunque che la po¬ 
tenza consumata non è proporzionale alla 
potenza di saldatura. Per quest’ultimo sal¬ 
datore il tempo dì recupero è dì soli 20 
secondi. La figura 4 illustra la curva rile¬ 
vata su un saldatore da 70 W. Tutte le 
curve esaminate sono riferite allo stesso 
lavoro. Esse dimostrano chiaramente che 
solo un saldatore con potenza compresa 
fra i 60 e 70 W, fornisce, nell’industria 
delle costruzioni radiofoniche classiche, 
la garanzia di realizzare in serie saldature 
simili e di qualità costante, poiché tutte 
le reazioni da a) a g) hanno luogo du¬ 
rante il « secondo di saldatura indu¬ 
striale ». 

L’ultimo saldatore visto presenta una 
riserva di potenza sufficiente, necessaria 
a causa delle variazioni multiple degli 
stati d’ossidazione. 

Le esigenze dei valori dì temperatura 
minima e massima della punta portano 
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necessariamente alla scelta del saldatore 
adatto, così come alla forma di punta 
corretta per un determinato lavoro. Da 

quanto esposto si può dedurre, senza te¬ 
ma di errore, che la temperatura mìnima 
della punta è quasi più importante della 
temperatura massima. Mentre il supera¬ 
mento della temperatura massima è assai 
facilmente riconoscìbile dalla superficie 
un po' rugosa della perla di saldatura, 
l’abbassamento della temperatura mìnima 
d’una punta è molto più dannoso, in quan¬ 
to non lo si può facilmente individuare 
in maniera puramente ottica sulla perla 
di saldatura. Per ogni fabbricazione si po¬ 
ne quindi il problema fondamentale: co¬ 
me si può sapere, in una produzione esi¬ 
stente, se il saldatore utilizzato è stato 
scelto coi giusti criteri in riferimento 
alla grandezza, potenza, forma, lunghezza 
e estremità della punta? Allo scopo for¬ 
niamo qui di seguito un metodo semplice 
di misura che permette, a ogni respon¬ 
sabile dì questi lavori, di determinare 
rapidamente, senza alcuna messa in ope¬ 
ra particolare, se la potenza della punta 
è corretta per la saldatura da realizzare, 
in altri termini se il saldatore con la sua 
potenza, la sua fórma di punta, la sua lun¬ 
ghezza dì rame libero e la sua compen¬ 
sazione dì temperatura è stato scelto 
adeguatamente per il lavoro previsto du¬ 
rante il « secondo di saldatura industria¬ 
le ». Il metodo consìste in una misura 
termo-elettrica. Una coppia termo-elettri¬ 
ca nikel - nikel cromo, con ramificazioni 
d’un diametro massimo dì 0,5 mm e una 
saldatura fusa in sfera, viene avvitata 
su dell'amianto duro dello spessore di 
5 mm, montato su una tavoletta di legno 
di 60x60 mm, in modo che la saldatura 
della termocoppia si trovi nel punto d’in¬ 
tersezione delle diagonali della tavoletta 
e la vite di fissaggio elettricamente iso¬ 
lata al margine della tavoletta stessa. Co¬ 
me strumento indicatore si utilizza un gal- 
vanometro di buona precisione a debole 
ammortizzamento per un’indicazione ra¬ 
pida del l'apparecchio. Esempio di misura: 
ad un posto dì lavoro determinato la sal¬ 
datrice deve fare immediatamente, l’una 
dopo l’altra, otto saldature, poi v'è una 
breve pausa durante la quale essa deve 
preparare le otto saldature successive. 
Si utilizza una saldatura con stagno 60/40. 


Per sapere se il saldatore utilizzato è 
corretto, dal punto di vista della potenza, 
forma e lunghezza di punta, si procede 
nel seguente modo: 

1] La punta, ben stagnata, del salda¬ 
tore caldo viene appoggiata con la pres¬ 
sione normale di saldatura sulla perla 
della termocoppia e si leggerà la tempe¬ 
ratura prodotta. Ammettiamo che essa 
sia di 395 °C. 

2) In seguito la saldatrice realizza 
normalmente, una dopo l'altra, le otto sal¬ 
dature e, immediatamente dopo l’ottava, 
quindi in un certo senso come nona sal¬ 
datura, essa pone l’estremità della punta 
sulla perla della termocoppia e si osserva 
il movimento deM'ago. L’ago sale rapida¬ 
mente a 350 e continua poi a salire 
lentamente. In questo esempio, in rela¬ 
zione alle temperature, si può dire che il 
saldatore è scélto correttamente, poiché 
dopo aver realizzato otto saldature pre¬ 
senta una temperatura di 350 ^C; questa 
temperatura è al di sotto della tempera¬ 
tura massima critica, di modo che non 
si deve temere per la qualità della sal¬ 
datura dì questo lavoro eseguito con un 
saldatore provvisto dì una punta di forma 
determinata. Se una seconda misura, in 
un’altro posto dì lavoro, presenta una 
temperatura inferiore ai 330 °C è chiaro 
che non viene più assicurata una qualità 
simile di punti dì saldatura. Se la tempe¬ 
ratura scende al di sotto di 300 e per¬ 
sino di 250 X non ci si può prendere la 
responsabilità dì proseguire il lavoro. È 
allora necessario o scégliere, con giusto 
criterio, per questo lavoro, un altro sal¬ 
datore di potenza più elevata o una pun¬ 
ta di forma dìfferenté, o dividere allora 
il lavoro, effettuando, per esempio, non 
più di 10 saldature successive, come pre¬ 
cedentemente, e passando dopo al mon¬ 
taggio, ma solo tre o quattro saldature, 
seguite da operazioni dì montaggio. Il 
tempo di saldatura totale delle saldature 
da effettuarsi successivamente deve es¬ 
sere dunque regolato sulla pausa di sal¬ 
datura, quindi sul « tempo di recupero ». 

Questo metodo di controllo è estrema- 
mente semplice e perfettamente sicuro. 

Esso è consigliabile in tutte le produ¬ 
zioni dove sì debbono effettuare nume- 
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rose saldature in serie, con lo scopo d’as¬ 
sicurare una qualità uguale per tutti i 
punti saldati. La figura 5 mostra una cur¬ 
va che indica chiaramente il problema. 
La curva indica, in funzione dei tempo 
e delia temperatura della punta, quanti 
secondi duri la saidatura fino alla realiz¬ 
zazione di uno stato metallografico che 
determina un buon accoppiamento. Esa¬ 
minando correttamente questa curva si 
vede che a 350 ""C è sufficiente un tempo 
di saldatura d’un secondo per effettuare 
una saldatura corretta. A 250'"C la durata 
della saldatura deve già essere di 7 se¬ 
condi circa e deve essere di più di 20 
secondi a 220 per ottenere ii medeah 


mo effetto metallurgico e conseguente¬ 
mente una saidatura corretta. La curva 
mostra chiaramente le relazioni e forni¬ 
sce, allo specialista responsabile, indi¬ 
cazioni preziose sul significato dei « se¬ 
condo di saldatura industriale » e sui suoi 
gravi pericoli. Tutti i tecnici dell'elettro¬ 
nica moderna sanno che centinaia, mi¬ 
gliaia di buone saldature in un apparec¬ 
chio non servono a nulla se solo alcune 
di esse sono difettose. 

La non funzionalità di un intero appa¬ 
recchio 0 di tutta un’installazione non è 
allora che una questione dì tempo, e ciò 
può accadere a causa d’una sola salda¬ 
tura di qualità inferiore. 


In pochi mesi ia SGS ha notevolmente am¬ 
pliato la gamma dei suoi microcircuiti pro¬ 
dotti con la tecnologia MOS, 



I laboratori dì ricerca della SGS ad Agpate Brianza 
stanno studiando nuovi dispositivi MOS che inte¬ 
grano diverse centinaia di transistori su superfici 
millimetriche di silicio. Tra i dispositivi SGS di 
questo tipo, già in produzione, si annoverano alcu¬ 
ni registri a spostamento e commutatori multiplex. 
i produttori di apparecchiatura elettroniche pos¬ 
sono inóltre già discutere a concordare con i 
tecnici deila SGS la realizzazione su misura di 
circuiti di controllo integrati (contenenti anche 
400 MOS individuali) di sotto-sistemi. 


/ nuovi dispositivi di questo tipo sono 5 e 
comprendono registri a spostamento e com¬ 
mutatori multipleK. Ciascun tipo di questi 
microcircuiti può essere prodotto con connes¬ 
sioni a richiesta^ a secondo delle particolari 
esigenze degli utilizzatori. In altre parole, i 
produttori di apparecchiature elettroniche 
possono ora discutere e concordare con i 
tecnici della SGS la realizzazione su misura 
di circuiti di controllo di sotto-sistemi in for¬ 
ma di circuiti MOS integrati. Questo tipo di 
lavoro è in effetti già stato avviato su circuiti 
contenenti anche 400 MOS individuali. 

Nei microcircuiti MOS gli elementi attivi sono 
infatti isolati tra loro e la fabbricazione di 
più dispositivi su uno stesso strato non ri¬ 
chiede la diffusione di isolamento. 

Facendo un raffronto con la tecnologia bipo¬ 
lare, si ha il vantaggio che più dispositivi 
MOS possono essere diffusi nella stessa area 
di silicio con un numero inferiore di stadi di 
processo; la stessa funzione può cioè es¬ 
sere costruita su una piastrina più piccola. 
Uassenza della diffusione permette inoltre 
alle parti di essere connesse mediante strisce 
che possono essere diffuse contemporanea¬ 
mente ai dispositivi, rendendo possibili per¬ 
fino le connessioni di incrocio richieste per 
sistemi complessi. 

Questa facilità nel diffondere le strisce d’in¬ 
terconnessione è particolarmente utile perchè 
i dispositivi MOS individuali sono simmetrici 
e perciò possono essere connessi per for¬ 
mare qualsiasi tipo di funzione di porta. Lo 
stesso dispositivo di base può essere infine 
impiegato come componente passivo, per 
esempio come resistenza o come elemento 
di memoria. I registri dinamici MOS a scorri¬ 
mento impiegano, per esempio, fa capacità 
porta-a-sostrato di un transistore MOS come 
elemento temporaneo di memoria. 
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realizzazione 
dei progetti 
con elementi 

S-DeC 


KÌT ^ 
UK/5000 


In queste pagine sono risportati alcuni utili circuiti elettronici che possono essere 
rapidamente montati su un S-DeC. La maggior parte di questi circuiti richiede sol¬ 
tanto un S-DeC, ma è facile montare anche i circuiti con più elementi; fra di essi 
è incluso un circuito che richiede l’uso di due S-DeC. 

Le liste dei componenti portano dei numeri fra parentesi posti dopo i valori. Ogni 
componente va semplicemente inserito nelle prese segnate delI’S-DeC. I numeri 
riportati servono solamente da guida; lo sperimentatore può fare a meno di questi 
numeri, usando direttamente il diagramma del circuito. 

La disposizione sulI’S-DeC può essere usata come utile guida per l’ordinamento ri¬ 
chiesto nel circuito stampato. 

E’ consigliabile sottoporre ad attenti collaudi i circuiti sulI’S-DeC prima di montarli 
definitivamente, cosicché ogni necessario cambiamento e ogni controllo di presta^ 
zione possono essere effettuati prima deHa saldatura sul circuito stampato. 
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lampeggiatore elettronico 



Questo semplice circuito dimostra la facilità delle costruzioni suil’S-DeC. 

I dati che seguono si riferiscono al montaggio completo su un solo pannello del 
«deck». In pratica, è consigliabile la costruzione dì un circuito su entrambi i pan¬ 
nelli del « deck ». 


1 Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti di connessione 

Resistori 




da 1/4 W 

RI 

3,9 km 

22-32 

a strato di carbone 




toll. 10% 

R2 

. 3,9 km 

4-14 

Condensatori 




elettrolitici 

CI 

100 iJiF 

6-21 + 

10 VL 

C2 

100 p.F 

30-15 + 




4- = polarià delTelettroiitico 

Lampadine 

B1 

6 V/0,1 A 

5-10 


B2 

6 V/0,1 A 

26-31 

Transìstor 



e b G 


Tri 

OC 81 

17 12 7 


Tr2 

OC 81 

19 24 29 

Batterìa 


9V PP7 

( + ) 16-1 (—) 

Filo dì coìlegamento 



3-33 
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radioricevitore ^^reflex^^ 






+ 
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Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti dì connessione 

Resistor! 

RI 

680 ka 

59-49 


R2 

12 km 

70 - 60 

da 1/4 W 

R3 

4,7 km 

63-68 

a strato dì carbone 

R4 

270 m 

61 -30 

toll. 10% 

R5 

330 km 

25-20 


R6 

3,3 km 

23-28 


R7 

27 km 

10-15 


RV1 

5 km 

connessioni vedi figura sotto 




(montaggio su pannello) 

Condensatori 

C1 

100 tJiiF 

64-39 + 


C2 

4700 pF 

40 - 55 

(per i condensatori 

C3 

0,1 |xF 

41 -56 

elettrolìtici è 

C4 

10p.F 

66-33 + 

indicata la polarità +) 

C5 

0,1 p<F 

fra RV1 -18 

10 VL 

C6 

10 tiF 

21 - 6+ 


evi 

300 pF 

connessioni vedi figura sotto 




(montaggio su pannello) 

Diodi 

D1 

OA73 

(C) 52-42 (A) 

Bobina 

L1 


al cond. var. vedi figura 


L2 


al cond. var. vedi figura 


L3 

3 mH 

57-67 

Altoparlante 

AP 

80 n 

11-27 

Filo dì collegamento 



5-36 

Batteria 


9 V 'PP7 

(+) 1-26 (—3 




e b c s 

Transistor 





Tri 

AF116 

38 48 58 38 


Tr2 

AC126 

4 19 24 


Tr3 

OC81 

2 7 12 



Una capacità di 0,1 nel (65-69) ridurrà la 
risposta AF. 

Messa a punto della bobina 

Le bobine di antenna e « reflex » sono avvolte 
insieme su un’asta dì ferrite 0 3/5” lunga 4” 
come mostra la figura. 



Bobina 

76 spire 

filo 0 0,193 con 



doppio isolamento 

« Reflex » 

3 spire 

in seta e cotone 


LI : A e B al condensatore 
L2: C (54); D (50) 

— Saldare bene i fili della bobina da inse¬ 
rire neirS^DeC 

— Bobine avvolte ben distanziate 

Prima ricoprite con vernice o con nastro 
adesivo la parte esterna. 
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amplificatore audio a 3 stadi 


Mici J 


R1 C2 


RV1 


Tr2 


Tr3 
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Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti di connessione 

Resistor! 

RI 

330 kn 

40-49 


R2 

330 kn 

55 - 60 

da 1/4 W 

R3 

3,9 kn 

69-59 

a strato di carbone 

R4 

330 m 

30 - 25 

toll. 10% 

R5 

2,2 kf2 

35-66 


R6 

3,3 kn 

33 - 28 


R7 

27 tól 

15-20 


RV1 

5 kn 

connessioni vedi figura sotto 




(montaggio su pannello) 

Condensatori 





CI 

100 ipF 

67 - 42 4■ 

(Per i condensatori 

C2 

1 ixF 

51 -36 + 

elettrolitici è indica¬ 

C3 

10 [x F 

56-RV1 + 

ta la polarità -f) 

C4 

0,1 i[xF 

23 - RV1 

10 VL 

C5 

10 ixf 

26-11 + 

Transìstor 



e b c 


Tri 

oc 44 

43 53 58 


Tr2 

OC 71 

9 24 29 


Tr3 

OC 81 

7 12 17 

Filo dì collegamento 



10-41 

Microfono 



45-50 

Altoparlante 

AP 

80 O 

32-16 

Batterìa 


9V PP7 

( + ) 6-31 (—) 
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radio microfono VHF 



Questo trasmettitore di bassa potenza è sintonizzabile su una gamma di frequenze 
che può essere ricevuta da qualsiasi ricevitore normale domestico VHF. 

Si deve usare un microfono a cristallo. 

Quando il circuito è costruito, si regolano il ricevitore e il trimmer capacitivo fino 
alla messa a punto del microfono. 

Una volta regolato, mettere il microfono ad una certa distanza dalI’S-DeC per evitare 
la regolazione durante il funzionamento. Il ricevitore può perdere la regolazione dopo 
la costruzione e ciò può essere provato, se il microfono posto vicino al ricevitore 
provoca uno strillo, dovuto alla reazione acustica. Ciò non si verifica se il ricevitore 
è in un’altra camera. 
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Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti di connessione 

Resistor! 

RI 

330 n 

29 - 34 


R2 

22 kiì 

9-24 

da 1/4 W 

R3 

6,8 kC 

22 - 32 

a strato dì carbone 

R4 

3,3 kn 

56-61 

toll. 10% 

R5 

680 kh 

48-63 

Condensatori 

CI 

0,047 laF 

42-67 


C2 

22 pF 

27-33 

Ceramico 

G3 

0,01 ipF 

21-31 


C4 

0,1 pF 

55 - 60 


evi 

10 pF 

6-16 

Bobine 

LI 


come figura sotto 


L2 

3,3 PH 

38- 43 


L3 

3,3 pH 

25-51 


L4 

3,3 pH 

64-69 

Transistor 



e b c 


Tri 

2N706A 

28 23 18 


Tr2 

AC126 

39 49 59 

Microfono 



36 - 46 

Fili -di collegamento 

a 


35-66 


b 


10-41 

Batteria 


9V PP3 

( + ) 40-65 (—) 
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divisore per 4 
circuito logico ^^COUNTER^^ 



Ogni volta che si commuta l’interruttore, le luci daranno il numero di impulsi in rap¬ 
porto due. 

Questo circuito è costruito su due « decks ». Nell’elenco, a fianco delle connessioni, 
A si riferisce ad un S-DeC e B all’altro. 


Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti di connessione 

Resistor! 

RI 

10 kn 

A 39 - A 69 

da 1/4 W 

R2 

R3 

1 ka 

4,7 kn 

A 4-A20 

A 12 - A 17 

a strato di carbone 
toll. 10% 

A = 1° S-DeC 

B = 20 S-DeC 

R4 

6,8 ko 

A 24 - A 33 

R5 

R6 

R7 

6,8 ua 

4,7 kn 

1 kSi 

A 14-A 34 

A 7-A22 

A 3-A 9 


R8 

270 n 

A 26 - A 31 


R9 

6,8 ka 

A 42-A 52 


RIO 

10 ka 

B 29 - B 52 


RII 

3,3 ka 

B 37- B 51 


R12 

4,7 ka 

B 49 - B 54 


RI 3 

6,8 ka 

B 57 - B 67 


R14 

6,8 ka 

B 47 - B 68 


R15 

10 ka 

B18 -B 23 
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Resistor! 


R16 

R17 

R18 

R19 


4,7 kn 

100 a 

3,3 ka 
1 ka 


B 44 - B 59 
B 65 - B 69 
B 38 - B 42 
B 10- B 20 


Condensatori 

Ceramico 


CI 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 


0,022 ìxF 
0,047 itxF 
0,047 l(xF 
4700 pF 
4700 pF 
470 pF 
470 pF 


A 61 - A 66 
A 11 - A 16 
A 6-A 21 
A 54 - B 27 
A 55 - B 21 
B 50 - B 55 
B 45 - B 60 


Dìodi 

+ = catodo 


DI 

D2 

D3 

D4 


OA81 

OA81 

OA81 

OASI 


A57-A67 + 
A53-A68-f 
B30-B56 + 
B 25 - B 46 + 


Transistor 


b c 


Tri 

Tr2 

Tr3 

Tr4 

Tr5 

Tr6 


OC71 

OC71 

OC81 

OC71 

OC71 

OC81 


A28 A23 Al 8 
A27 Al 3 A8 
A48 A43 A38 
B63 B58 B53 

B64 B48 B43 

B13 B8 B3 


Fili dì collegamento 


A 5-A36 
A 19-A 56 
A 40 - B 1 
B 19-B41 
A 10-A51 
A 32 - B 31 
B 5 ■ B 36 
B 35 - B 66 


Interruttore 

(montaggio su pannello) 


acceso 

centrale 

spento 


B 2 
A 65 
B 32 


Lampadine 

(montaggio su pannello) 


B1 

B2 


6V 0,1A 
6V 0,1 A 


A 35 - A 46 
B 14 - B 34 


Batteria 


9V PP7 
opp. PP9 


( + ) B70 - B40 (—) 
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oscillatore di esercizio 

MORSE 



Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti dì connessione 

Resistor! 




da 1/4 W 

RI 

3,9 kQ 

5-10 

a strato di carbone 

R2 

18 kn, 

4-14 

toll. 10% 

R3 

3,9 ka 

22-32 

Condensatori 

C1 

0,1 l[xF 

15-30 


C2 

0,1 ’pF 

8-23 

Transistor 



e b c 


Tri 

AC126 

17 12 7 


Tr2 

OC81 

19 24 29 

Altoparlante 

AP 

80 a 

26-31 

Fili di collegamento 



3-33 

Batteria 


9V PP3 

(4-) all'interruttore - 1 (—) 

Interruttore 



dal + della batteria - 16 
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circuito luminoso ad intermittenza 



Elenco componenti 

Denominazione 

Valore 

Punti di connessione 

Resistor! 

da 1/4 W 

a strato di carbone 
toll. 10% 

RI 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

LDR 

15 kO 

10 tól 

1 kfì 

3,9 ka 

10 ka 

4,7 ka 

12 ka 

ORP 12 

3- 23 

4- 14 

28-33 

11 -16 

19-34 

1-6 

42-52 

21 -31 

Transistor 

Tri 

Tr2 

Tr3 

oc 71 
oc 71 
oc 81 

e b c 

27 22 12 

30 20 10 

69 54 49 

Lampadina 

B1 

6V - 0,1A 

48-38 

Fili dì collegamento 



5-36 

9-41 

35-66 

Batteria 


9V PP7 

(-I-) 70-40 (—) 

Prntfigoere la LDR dal raqqìo luminoso. 

Int^rr^rnpfìnrln Tirradiazione si provoca un illuminazione. KiTj UK 5000 
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GENERATORE 

D'IMPULSI 

PER TERGICRISTALLO 
ED INDICATORE DI 
DIREZIONE ELETTRONICO 


REALIZZAZIONI 

SPERIMENTALI 


L elettronica acquista unìmportanza sempre più crescente nel campo automobilistico. 
Col suo aiuto, ci si sforza di migliorare non solamente dispositivi del sistema cen¬ 
trale di un’automobile come è il caso dell’Impiego d’alternatori trifase a diodi incor¬ 
porati ai posto deiie dinamo classiche (a corrente continua), dell’accensione transi¬ 
storizzata, dello starter elettronico automatico e del regolatore elettronico di carica 
delle batterie, ma anche di altri accessori per aumentare la sicurezza dei veicoli. 
La maggior parte dei circuiti preposti a questi scopi prevedono l’impiego di compo¬ 
nenti semiconduttori, in questo articolo presentiamo appunto due esempi di questi 


circuiti. 

1 n caso di pioggia o di neve poco ab¬ 
bondante, è spesso necessario azionare 
senza interruzione il tergicristallo per 
qualche secondo. 

A questo scopo ben si presta un gene¬ 
ratore elettronico d’impulsi in quanto è 
in grado di assicurare questo sposta¬ 
mento periodico e di breve durata. 

Costituzione e funzionamento 
di un generatore d’impulsi 

La figura 1 rappresenta lo schema di 
un generatore d’impulsi che è costituito 
da un multivibratore astabile nel quale 
la durata degli impulsi è regolata a un 
valore fisso e la periodicità è continua- 
mente regolabile su una vasta gamma. Il 
circuito è composto dai nuovi transistor 
al silicio BCY78 e BCY58. 

All’inizio della carica del condensatore 
C1, che determina la durata di commu¬ 
tazione, i transistor T2 e T3 entrano in 


conduzione, poiché, la corrente di carica 
del condensatore C1, rende conduttore il 
transistor T2 e può fluire attraverso il 
circuito collettore emettitore a debole re¬ 
sistenza del transistor T3, il quale ultimo, 
viene portato in conduzione dalla cor¬ 
rente di collettore del transistor T2. 

Il transistor T1, è collegato attraverso 
il potenziale dì collettore del transistor 
T3, e di conseguenza viene bloccato. 

Durante la carica, la corrente circola 
nel relè A nel quale il contatto di lavoro 
è chiuso quando il tergicristallo funziona. 
La costante di tempi della carica del 
condensatore, è determinata essenzial¬ 
mente da C1 ed RI. 

Quando la corrente dì carica decresce 
non è più sufficiente pér mantenere in 
conduzione il transistor T2, che blocca 
così il transistor T3. 

Questo arresto è molto improvviso poi¬ 
ché l’elevazione di potenziale del collet- 
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tore del transistor, T3 eleva di molto il 
potenziale di base del transistor T2. Que¬ 
st'ultimo per conseguenza viene bloc¬ 
cato. 


Essa viene percorsa da una corrente 
quando il relè A è interrotto, in modo 
che il montaggio assorbe una corrente di 
servizio costante di circa 30 mA, indipen¬ 



Fig, 1 - Schema elettrico del generatore d’impulsi regolabile per tergicristallo. 


L'arresto del transistor T3 porta in con¬ 
duzione il transistor T1 precedentemente 
bloccato. Il condensatore di carica C1 è 
collegato al pòlo positivo della batteria 
tramite la resistenza R1 ed il relè A (tipo 
Siemens NV 23154 C 0717 F 101), mentre 
il suo polo positivo è collegato alla ba¬ 
se del transistor T2 che viene così bloc¬ 
cato. 

Il relè A è interrotto durante la sca¬ 
rica seguente del condensatore CI sulla 
resistenza R2, il potenziometro P, il cir¬ 
cuito emettitore collettore del transistor 
TI e la resistenza RI. 

La costante di tempi della scarica del 
condensatore è determinata essenzial¬ 
mente da CI e P. 

Dopo la scarica del condensatore CI, 
una parte della corrente dì collettore del 
transistor T1 circola ancora nel potenzio¬ 
metro P e nella base del transistor T2, 
assicurando così una leggera commuta¬ 
zione del transistor T2. Questa corrente 
di collettore non è interrotta fino a che 
il transistor T3 è riattivato dal transistor 
T2, e la carica del condencatore CI 
riprende. 

La resistenza R4 nel circuito di collet¬ 
tore dei transistor TI è uguale alla re¬ 
sistenza del relè A. 


dentemente dalla posizione del multìvi- 
bratore, per cui II funzionamento non è 
influenzato da questa resistenza. 

In conseguenza della costante corrente 
di funzionamento, per commutare la ten¬ 
sione di funzionamento da 6 a 12 V, è 
sufficiente una resistenza addizionale. 

Il condensatore C2 smorza i punti di 
tensione nocivi per gli impianti dì bordo 
dei veicoli. 

Montaggio e impiego del generatore 
d’impulsi 

La figura 2 illustra il montaggio di un 
generatore d'impulsi su un veicolo. Il 
contatto di lavoro (a) del relè è colle¬ 
gato in parallelo ai due capi (s) deH’abì- 
tuale interruttore del tergicristallo. 

Si raccomanda di collegare l’interrut¬ 
tore S2 del generatore d’impulsi con il 
potenziometro P. Solamente l’interrutto¬ 
re S2 deve essere azionato per il funzio¬ 
namento intermittente, il potenziometro P 
permette di regolare la durata di riposo 
desiderata da 2 a 100 secondi. 

Con la realizzazione del circuito visi¬ 
bile in figura 1, il tergicristallo funziona 
per un periodo di circa 2 secondi ogni 
volta. 
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Questa durata di marcia dipende es¬ 
senzialmente dalla resistenza R1. 

Per ottenere durate maggiori è suffi¬ 
ciente sostituire la resistenza RI con 
un’altra resistenza di maggiore valore. 


bricano ormai degli indicatori semielet- 
tronìci per automobili. 

Attualmente nuovi componenti permet¬ 
tono eccellenti soluzioni puramente elet¬ 
troniche. 


Fig. 2 - Schema di montaggio del 
generatore d'impulsi su di un veicolo 



L'arresto dell’interruttore SI permette 
di far funzionare il tergicristallo in ogni 
momento, anche quando il generatore dì 
impulsi è in stato dì riposo, come ad 
esempio quando il parabrezza si sporca 
fortemente a causa deH’incrocìo con un’al¬ 
tra vettura. 

Per ottenere il funzionamento perma¬ 
nente del tergicristallo è necessario azio¬ 
nare ugualmente l’interruttore SI. L’ap¬ 
parecchio è previsto per il funzionamento 
a 6 e 12 volt. 

INDICATORE DI DIREZIONE 
ELETTRONICO 

Oltre agli indicatori di direzione elet¬ 
tromeccanici, esclusivamente utilizzati at¬ 
tualmente e suscettibili di guasti, si fab¬ 


Esse offrono aH’automobilista una pre¬ 
cisa sicurezza, poiché gli indicatori di di¬ 
rezione funzionano immediatamente sen¬ 
za alcun ritardo pila giusta frequenza, che 
rimane largamente costante in relazione 
a precise condizioni di servizio. 

In caso di guasto di un solo indicatore, 
la piccola lampadina indicatrice viene in¬ 
terrotta senza nuocere al funzionamento 
dell’indicatore dì direzione. 

Costituzione e funzionamento 
del l’indicatore di direzione 

L’elemento essenziale per il funziona¬ 
mento dell’indicatore elettronico dì dire¬ 
zione è ancora il generatore d’impulsi pre¬ 
cedentemente descritto. 



Fig. 3 - Schema elettrico dell'indicatore di direzione elettronico. S - commutatore dell'indicatore di dire¬ 
zione posto sul veicolo. L - lampeggiatore sinistro del veicolo. R - lampeggiatore destro del veicolo. 
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Una leggera modifica nello schema per¬ 
mette il comando diretto del transistor T4 
di potenza e fornisce una frequenza più 
elevata di 90 impulsi al minuto primo. 

In caso di guasto di una sola lampada 
deH’indicatore di direzione la tensione ai 
capi della resistenza RL scende in modo 
tale da bloccare il transistor T5 e la lam¬ 
pada spia K non si accende più alTinterno 
della vettura. 

Quando si desideri avere oltre alla 
lampada spia anche un rumore che se¬ 
gnali il funzionamento degli indicatori, 
come nel caso di indicatori elettromec¬ 
canici, basta sostituire la resistenza RL 
con un relè appropriato che alimenti la 
lampada spia. 


il commutatore S d’indicazione di dire¬ 
zione non deve essere collegato a nes¬ 
sun altro interruttore d’impulsi, l’alimen¬ 
tazione del transistor T1 è assicurata dal 
diodo D2 che si blocca quando il commu¬ 
tatore S è aperto. Il diodo D1 permette 
l’utilizzazione del transistor BCY78 ben¬ 
ché la sua tensione inversa base-emetti¬ 
tore Ubeo sia inferiore a 12 V. 

L’intensità assorbita dal complesso è 
di 3 A durante l’impulso indicatore essen¬ 
do il commutatore S chiuso. 

La tensione di lavoro è di 12 V. Una 
realizzazione che rispetti lo schema di 
figura 3 funziona perfettamente ad una 
temperatura compresa tra 20 e 70 “C. 

(da « Composants Electroniques » N. t - 68) 


La Keithley Instruments, nota casa americana produttrice di strumenti di misura, dispone 
ora di un nuovo elettrometro amplificatore operazionale altamente miniaturizzato con 
Ingresso provvisto di MOS FET, tutto a stato solido e con circuito integrato. La varia¬ 
zione di corrente è solamente di A. Questo nuovo strumento, ii Mod. 302, è par- 

colarmente adatto per applicazioni OEM. Le sue dimensioni ridotte consentono una 
semplice sistemazione su piastra a circuito stampato. Lo strumento ha una resistenza 
di ingresso di 10‘‘Q. ed un guadagno a spira aperta di 12. Originariamntee progettato 
come amplificatore di corrente con risposta lineare o iogaritmica, il Mod. 302 è anche 
adatto come integratore di corrente, amplificatore di carico, amplificatore di tensione o 



come ampiificatore d'impedenza di adattamento. Le applicazioni tipiche dei Mod. 302 
come amplificatore lineare di corrente includono i controlli di reattori nucieari, foto¬ 
metri, strumenti biomedicaii, coliaudo di semiconduttori, misure di beta ed altri equipag¬ 
giamenti per processi di controilo. Lo stesso strumento, predisposto per risposta ioga¬ 
ritmica, è adatto per deile operazioni come controllo di reattori nucleari, ampiifica- 
zione di corrente di spettrometri, o misure di densità ottica. Come integratore di 
corrente, ii Mod. 302, può essere usato per misurare ii carico d'uscita di un tubo foto¬ 
moltiplicatore, e come ampiificatore di carico, io strumento può misurare l'uscita da 
un trasduttore di pressione a quarzo o da un pick-up a cristallo. 
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E TV 


a cura dì P. Soati 


LA RICEZIONE DELLE STAZIONI 
AD ONDA CORTA 


A 

'^^i^bbiamo già accennato nelle puntate 
precedenti di questa rubrica, come per 
ottenere delle buone ricezioni a media e 
grande distanza nelle gamme delle onde 
corte e cortissime, e per conseguire il 
massimo rendimento dal ricevitore, sia in¬ 
dispensabile disporre di antenne aventi un 
ottima efficienza. 

Abbiamo pure suggerito alcuni tipi di 
antenne, che riteniamo indispensabili qua¬ 
lora si desideri raggiungere tale traguar¬ 
do, alcune delle quali hanno la caratteri¬ 
stica di presentare accentuate doti di di¬ 
rettività. E' evidente come in quest’ultimo 
caso sia indispensabile stabilire, nel modo 
più esatto possibile, quale debba essere 
la direzione che occorre dare all’antenna 
ricevente rispetto all’antenna del trasmet¬ 
titore radiofonico. 

Per agevolare tale ricerca in figura 1 
riportiamo una carta relativa alla «proie¬ 
zione polare» rispetto all’Italia (Roma in 
particolare), che consente, per l’appunto. 


di rilevare in modo sufficientemente ap¬ 
prossimativo la direzione della congiun¬ 
gente « antenna trasmittente » — « anten¬ 
na-ricevente ». 

Questa carta in definitiva è stata realiz¬ 
zata in modo che per qualsiasi località del 
globo sia possibile individuare l’angolo 
fatto dalla linea retta che congiunge una 
data località, sia essa di trasmissione o 
di ascolto, in Italia con il meridiano geo¬ 
grafico che passa per la stessa località e 
che corrisponde, all’angolo effettivo che 
sarebbe misurabile sul terreno. 

Stabilito l’angolo in questione, rispetto 
alla località che si desidera ricevere, è 
assiomatico che con l’uso di una semplice 
bussola è possibile determinare in modo 
abbastanza esatto la direzione della sta¬ 
zione ricevente rispetto alla stazione tra¬ 
smittente e quindi orientare in tale senso 
l’antenna ricevente. 

Insistiamo sul fatto che l’antenna rice¬ 
vente dovrà essere installata in località il 
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più lontano possibile da zone di disturbo, 
quali linee elettriche, fabbricati, officine 
ecc. Essa dovrà essere collocata in una 
posizione molto elevata con l’impiego, se 
necessario, di pali o sostegni di altro ge¬ 
nere. 

Mentre per quanto concerne le conside¬ 
razioni circa la ricezione delle emittenti 
ad onda corta rimandiamo i lettori a quan¬ 
to pubblicato nei numeri 7 e 8 della ri¬ 
vista, dobbiamo chiarire un altro punto, 
molto importante, del quale bisogna te¬ 
nere conto nelle ricezioni radiofoniche, e 
non solo in queste. Ci riferiamo alla diffe¬ 


renza di ora che esiste fra località tra¬ 
smittente e quella ricevente quando esse 
si trovino a distanze sensibili l'una dal¬ 
l'altra. 

Si tratta di un fattore della massima im¬ 
portanza che è indispensabile conoscere 
allo scopo di poter stabilire quali gamme 
di frequenze possano essere ricevute nei 
migliori dei modi dato che, come abbiamo 
già precisato, la frequenza di emissione 
è funzione anche dell’ora e dì conoscere 
altresì in quali ore siano ricevibili in Italia 
i programmi trasmessi da località aventi 
un’ora locale diversa da quella italiana. 
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I Nella tabella 1 riportiamo le differenze 
f orarie esistenti fra l’Italia ed i principali 

i stati del mondo mentre la tabella 2 ha lo 

scopo di permettere di stabilire la corri- 
‘ spondenza di qualsiasi ora italiana (Roma) 
con l’ora della località i cui indici (in più 
j od in meno rispetto all’ora italiana) sono 
t stati riportati nella tabella 1. 

Desiderando, ad esempio, ricevere una 
' emissione dalla CINA delle ore 20, ora di 

, Pechino, dalla tabella 1 si potrà rilevare 

j come l’indice orario rispetto all’Italia sìa 

dì « +7 ». Corrsultando la tabella 2 si 
potrà osservare che nella colonna corri¬ 
spondente aN’indìce « +7 », alle 20 fan- 
I no riscontro nella colonna ora di Roma, le 
I ore 13. 

Viceversa si potrà conoscere, per una 
qualsiasi ora di Roma, la corrispondente 
ora locale delle altre località indicate in 
tabella 1. 

La differenza di colore della tabella 2 
I consente inoltre dì sapere se l'ora del pae- 

! se che interessa si riferisca ad un « giorno 

seguente » o ad un « giorno precedente » 
nel caso che l’ascolto si riferisca a loca- 
I lìtà in cui si manifesti il noto « salto di 
giorno ». 

TABELLA n. 1 

Tabella di corrispondenza oraria tra Tltalia 
I e gli altri stati del mondo, (l’asterisco ìn¬ 
dica che nel paese vìge Torà estiva. L’in¬ 
dice « 0 » significa che il paese interes¬ 
sato ha la stessa ora dellTtalia). 


EUROPA 


Albania (*) 

0 

Austria 

0 

Baleari (ìs.) 

0 

Belgio 

0 

Bulgaria 

+ 1 

Cecoslovacchia 

0 

Corsica (ìs.) 

0 

Creta (is.) 

+ 1 

Danimarca 

0 

Estonia 

+ 2 

Faroer (is.) 

-- 1 

Finlandia 

+ 1 
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Francia O 

0 

Germania 

0 

Gibilterra O 

0 

Gran Bretagna C] 

— 1 

Grecia 

+ 1 

Irlanda C) 

— 1 

Islanda O 

— 2 

Italia 

0 

Jugoslavia 

0 

Jan Mayen (ìs.) 

— 2 

Lettonia 

+ 2 

Lituania 

+ 2 

Lussemiburgo 

0 

Malta 

0 

Monaco (*) 

0 

Norvegia (*) 

0 

Olanda 

0 

Polonia 

0 

Portogallo 

1 

Romania 

+ 1 

Spagna C) 

0 

Svezia 

0 

Svizzera 

0 

Turchia (Eur.) 

+ 1 

Ungheria 

0 


URSS 


Zona 2 (Kiev, Leningrado, 


Mosca, Odessa) 

+ 2 

Zona 3 (Arcangelo, Gorkì, 


Tbilisi, Volgograd) 

+ 3 

Zona 4 (Cheiyabinsk, 


Sverdiovsk) 

+ 4 

Zona 5 (Alma-Ata, Omsk, 


Tashkent) 

+ 5 

Zona 6 (Novosibirsk, 


Tomsk) 

+ 6 

Zona 7 (Irkutsk) 

+ 7 

Zona 8 (Yakutsk) 

+ 8 

Zona 9 (Okhotsk, 


Vladivostok) 

+ 9 

Zona 10 (Magadan) 

+ 10 

Zona 11 (Petropaviovsk) 

+ 11 

Zona 12 (Anadir) 

+ 12 


ASIA 


Aden 

Afganistan 

+ 2 
+ 3.30 
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Anambas (is.) 

+ 6 

Arabia Saudita 

+ 3.30 

Aru (is.T 

+ 8 

Bali (is.) 

+ 6.30 

Babar (is,) 

+ 3.30 

Banggai (arcipj 

+ 7 

Banka {is.) 

+ 6 

Barhein 

+ 3 

Borneo (Indonesia) 

+ 6.30 

Borneo (settentr.) 

+ 7 

Brune! 

+ 7 

Burma 

+ 5.30 

Cambogia 

+ 6 

Ceylon 

+ 4.30 

Celebes (is.) 

+ 7 

Chagos 

+ 4 

Christmas (is.) 

+ 6 

Cina 

+ 7 

Cipro (is.) 

+ 1 

Cocos (is.) 

+ 5.30 

Corea Nord (*) 

+ 8 

Filippine (is.) 

+ 7 

Flores (is.) 

+ 7 

Formosa (is.) 

+ 7 

Giappone 

+ 8 

Giava 

+ 6.30 

Giordania 

+ 1 

Gwadar 

+ 4 

Hong-Kong (*) 

+ 7 

Hadramaut 

+ 2 

India 

+ 5.30 

Irak 

+ 2 

Iran (Persia) 

+ 2.30 

Istaele 

+ 1 

Kaj (is.) 

+ 8 

Kamaran (M. Rosso) 

+ 2 

Kamchatka 

+ 11 

Kurili (is.) 

+ 10 

Kuwait 

+ 2 

Labuan 

+ 7 

Laccadive (is.) 

+ 4.30 

Laos 

+ 6 

Lesser, Sunda (is.) 

+ 7 

Libano 

+ ,1 

Macao (*) 

+- 7 

Maldive (is.) 

+ 4 

Manciuria 

+ 8 

Marianne (is.) 

+ 9 

Mascate 

+ 3 

Molucche (is.) 

+ 7.30 

Mukalia 

+ 2 

Natuna (is.) 

+ 6 

Nico'bare (is.) 

+ 4.30 

Pakistan (occ.) 

+ 4 
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Pakistan (oriènt.) 

+ 5 

Perim (is.) 

+ 2 

Pescatori (is.*) 

+ 7 

Sakalin 

+ 10 

Sarawak 

+ 7 

Siria (*) 

+ 1 

Sumatra 

+ 6 

Tainlandia 

+ 6 

Tan'imbar (is.) 

+ 8 

Timor (is.) 

+ 7 

Un. Malese e Singapore 

+ 6.30 

Viet-Nam (Nord) 

+ 6 

Viet-Nam (Sud) 

+ 7 


AFRICA 


AOF: Dohomay 

0 

Guinea 

— 1 

Mauritania 

— 1 

Senegai 

— 1 

Africa Centrale 

0 

Algeria 

— 1 

Amirantes (is.) 

+ 3 

Amsterdam (is.) 

+ 4 

Annobon (is.) 

0 

Ascensione (is.) 

— 1 

Azzore (is. *) 

— 3 

Basutoland 

+ 1 

Bechuanaland 

+ 1 

Cameroun 

0 

Canarie (is.) 

— 1 

Capo Verde (is.) 

— 3 

Comores (is.) 

+ 2 

Congo (W) 

0 

Congo (E) 

+ 1 

Egitto (*) 

+ 1 

Eritrea 

+ 2 

Etiopia 

+ 2 

Fernando Poo (*) 

0 

Gabon 

0 

Gambia 

— 1 

Ghana 

— 1 

Guinea 

— 1 

Guinea Port. 

0 

Kenia 

+ 2 

Kergulen 

+ 4 

Liberia 

— 1.15 

Libia 

+ 1 

Madagascar (*) 

+ 2 

Madera (is.) 

— 2 

Marocco 

— 1 

Maurizio (is.) 

+ 3 
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Mozambico 

+ 1 

Nigeria 

0 

Principe (is.) 

— 1 

Rep. Sud Africa 

+ 1 

Reunion (is.) 

+ 3 

Rio de Oro (*) 

— 1 

Rodesia 

+ 1 

Rodrigues (is.) 

+ 3 

E. Elena (is.) 

— 1 

San Paolo 

+ 4 

S. Tomé (is.) 

— 1 

Seychelles (is.) 

+ 3 

Sierra Leone 

— 1 

Socotra (is.) 

+ 2 

Somalia 

+ 2 

Somalia Francese 

+ 2 

Sudan 

+ 1 

Tanganika 

+ 2 

Tangeri 

— 1 

Tristan Cunha 

— 1 

Togo 

— 1 

Tunisia 

0 

Uganda 

+ 2 

Zanzibar 

+ 2 


Messico (escluso Sonora 

- 

e Sinaloa) 

— 7 

Bassa California a S. 


28° parallelo 

— 8 

Bassa California a N. 


28° parallelo 

— 9 

S. Pierre e Miquelon 

— 4 


Stati degli USA: 


Alabama (*) 

— 7 

Alaska (vedi sopra) 

Arizona (*) 

— 8 

Arkansas (*) 

— 7 

California (*) 

— 9 

Colofadó (*) 

— 8 

Columbia (*) 

— 6 

Connecticut (*) 

— 6 

Delaware (*) 

— 6 

Florida (*) 

— 6 

Georgia (*) 

— 6 

Idaho (*) 

— 8 

Illinois (*) 

— 7 

Indiana (*) 

— 7 

Jowa (*) 

— 7 

Kansas (*) 

— 7 

Kentuchy (*) 

— 7 

Louisiana (*) 

— 7 

Maine (*) 

— 6 

Marylanda (*) 

— 6 

Massachusetts (*) 

— 6 

Michigan (*) 

— 7 

Minnesota (*) 

— 7 

Missìssipi (*) 

— 7 

Missouri (*) 

— 7 

Montana (*) 

— 8 

Nebraska (*) 

— 7 

Nevada (*) 

— 9 

New Hampshire (*) 

— 6 

New Jersey (*) 

— 6 

New Mexico (*) 

— 8 

New York (*) 

— 6 

North Carolina (*) 

— 6 

North Dakota (*) 

— 7 

Ohio (•) 

— 6 

Oklahoma (*) 

— 7 

Oregon (*) 

— 9 

Pennsylvania (*) 

— 6 

Rhode Isiand (*) 

— 6 

South Carolina (*) 

— 6 

South Dakota (*) 

— 7 

Tennessee (*) 

— 7 


NORD AMERICA 


Alasca: 

Costa SE fino a Cross 
Saund 

— 9 

Costa N. Cross Saud 
fino Baia Yakurat 

—10 

Costa W baia Yakurat 
fino a 162° W 

—11 

Coste a W di 162° e 
is. Aleutine e altre 

—12 

Canada: 

Zona Atlantica a E di 

68° W 

— 5 

Zona Orientale a W di 

68° W 

— 6 

Zona Centrale (Manitoba, 
Terr. NW) 

— 7 

Zona Montana (Alberta, 
Sasktchevan) 

— 8 

Zona Pacifico (Columbia 
Brit.) 

— 9 

Terranova 

— 4.30 

Groenlandia: 

Scoresby Sound 

— 3 

Zona centrale 

— 4 

Distretto dì Tuie 

— 5 
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Texas (*) 

— 7 

Utah (*) 

— 8 

Vermont (*) 

— 6 

Virginia (*) 

— 6 

Washington (*) 

— 6 

West Virginia (*) 

— 6 

Wisconsin (*) 

— 7 

Wyoming (*) 

— 8 


AMERICA CENTRALE 


Antille Olandesi 

— 5 

Bahama 

— 6 

Bermuda 

— 5 

Caimani (is.) 

— 6 

Costa Rica 

— 7 

Cuba 

— 6 

Domenicana (Rep.) 

— 5.30 

Giamaica 

— 6 

Guatemala 

— 7 

Haiti 

— 6 

Honduras (Rep.) 

— 7 

Honduras (Br.) (*) 

— 7 

Nicaragua 

— 7 

Panama 

— 6 

Piccole Antille 

— 5 

Porto Rico 

— 5 

Salvador 

— 7 


AMERICA DEL SUD 

1 


Argentina (*) 

— 5 

Bolivia 

— 5 

Brasile (coste) 

— 4 

Brasile (centrale) 

— 5 

Brasile W 

— 6 

Cile 

— 5 

Columbia 

— 6 

Equador 

— 6 

Falkland (is.) 

— 5 

Fernando Noronha 

— 3 

Galapagos (is.) 

— 6 

Georgia Sud 

— 3 

Guyana Brìt. 

— 4.45 

Guyana Frane. 

— 4 

Guyana Otand. 

— 4.30 

Juan Fernandez 

— 5 

Pasqua (ìs.) 

— 8 


Paraguay 

— 5 

Perù 

— 6 

Punta Stanley 

— 3 

Terra di Graham 

— 4 

Trinidad (is.) 

— 3 

Uruguay (*) 

— 4 

Venezuela 

— 5 


OCEANIA 


Ammiragliato (ìsole) 

+ 9 

Australia: 


Broken Hill 

+ 8.30 

Terr. Capitale 

+ 9 

Nuova Galles Sud 

+ 9 

Territorio Nord 

+ 8.30 

Queesland 

+ 9 

Australia Sud 

+ 8.30 

Tasmania 

+ 9 

Victoria 

+ 9 

Australia Occ. 

+ 7 

Caroline a W 160° E 

+ 8 

Caroline a E 160° E 

+ 10 

Chatham (is.) 

+11.45 

Christamas (Is.) 

+ 8 

Cook (ìs.) 

—11.30 

Ellice (ìs.) 

+ 11 

Polinesia Francese 

—11 

Fanning (ìs.) 

—11 

Fijì e Rotumah (is.) 

+ 11 

Gilbert (is.) 

+ 10 

Hawaì (is.) 

+ 9 

Johnston (is.) 

—12 

Kermadec (is.) 

+ 11 

Marianne (ìs.) 

+ 9 

Marshall (is.) 

+ 11 

Midway (ìs.) 

—12 

Nuova Bretagna 

+ 9 

Nuova Caledonia 

+ 10 

Nuova Guinea Brìt. 

+ 9 

Nuova Guinea Oiand. 

+ 8 

Nuove Ebridi 

+ 10 

Nuova Zelanda 

+ 11 

Oceania (is.) 

+ 10 

Salomone (ìs.) 

+ 10 

Samoa 

—12 

S. Cruz (is.) 

+ 10 

Tasmania 

+ 9 

Tonga (is.) 

+ 12 

Truk (is.) 

+ 10 

Wake (is.) 

+ 11 
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Per quanto concerne la tabella n. 1 sì 
deve precisare quanto segue: 

1 ) Detta tabella, che avrebbe dovuto 
essere pubblicata anche nella rubrica de¬ 
stinata ai RADIOAMATORI, può essere uti¬ 
le, oltre a quest’ultimi, a tutti i lettori per 
motivi differenti da quelli propri delle ra¬ 
diocomunicazioni, pertanto abbiamo rite¬ 
nuto completarla il più possibile inserendo 
nell’elenco anche alcuni paesi che ai fini 
della radiodiffusione potrebbero sembrare 
inutili. 

2) Occorre tenere presente che nel 
campo delle radiocomunicazioni, allo sco¬ 
po di evitare cattive interpretazioni degli 
orari, viene generalmente impiegata l’ora 
GMT (GMT == Greenwich Mean Time), 
che come è noto è inferiore di un’ora ri¬ 
spetto all’ora italiana. 

Desiderando conoscere le differenze 
orarie dei vari Stati rispetto all’ora GMT 
anziché all’ora italiana, sarà sufficiente 
considerare come corrispondente all’ora 
GMT quella indicata nella colonna « Ora 
di Roma » e diminuire di un’ora gli indici 
relativi ai paesi che figurano con orario 
inferiore (cioè con segno meno « — >0 ed 
aumentare di un’ora l’indice dei paesi 
aventi orario superiore (cioè con segno 
più « H- «). 

Sulla tabella n. 2 non vi è nulla di par¬ 
ticolare da aùggiungere oltre a quello che 
abbiamo già detto. Le ore segnate sullo 
sfondo bianco si riferiscono ad ore corri¬ 
spondenti allo stesso giorno a partire dal¬ 
l'ora 0, quelle indicate sullo sfondo grigio 
rappresentano ore corrispondenti al gior¬ 
no precedente, quelle su sfondo rosso si 
riferiscono invece ad ore del giorno se¬ 
guente. 

Con questa puntata concludiamo inoltre 
l’elenco delle stazioni ad ONDA LUNGA E 
MEDIA ricevibili in Italia, le cui puntate 
precedenti sono state pubblicate nei nu¬ 
meri 7, 8 e 10 della rivista. Ulteriori in¬ 
formazioni al riguardo potranno essere for¬ 
nite tramite la rubrica « I LETTORI CI 
SCRÌVONO ». 

Prossimamente prenderemo in esame i 
ricevitori di tipo commerciale, semi-pro¬ 
fessionali e professionali che possono es¬ 
sere impiegati per l’ascolto delle stazioni 
radiofoniche. 
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in particolari paesi (v. indici) - 6 ‘^ 30 ' - 5 ^ 30 ' - 4M5' - 3 ‘* 30 ' -IMO' + 2 ^* 30 ' + 3 *^ 30 ' + SW + 6 *> 30 ' + 7 '> 30 ' + + 10 ‘‘ 30 ' 


STAZIONE 

NAZIONE 

POTENZA 

kW 

FREQUENZA 

kHz 

PRAHA-MELNIK 

Cecoslovacchia 

100 

1286,000 

TEL AVIV + 1 st. 

Israele 

7.5 

1286,007 

LISBOA 

Portogallo 

2 

1286.005 

CROWBOROUGH + 1 st. 

Inghilterra 

150 

1295,0000 

VRANJE 

Yugoslavìa 

6 

1295,018 

FOXDALE 

Inghilterra 

2 

1295,055 

ALBANESE 

Albania 

-— 

1298,200 

BAKU 

URSS 

— 

1295,000 

ST. MARTIN 

Antille 

0.2 

1295.020 

ORESTIAS 

Grecia 

—^ 

1300,450 

SZECZECIN + 1 st- 

Polonia 

160 

1304,0000 

COSTANTINE + 1 st. 

Algeria 

20 

1304,032 

HEIDELBERG + 5 st. 

Germania RF 

1 

1303,998 

HAIFA 

Israele 

1 

1304,001 

RIYADH 

Arabia S. 

— 

1299,998 

STAVANGER 

Norvegia 

100 

1312,999 

SEVILLA 

Spagna 

5 

1313,180 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

2 

1313,000 

CONSTANZA + 1 st. 

Romania 

1 

1312,996 

KNITTELFELD + 15 st. 

Austria 

0,1 

1313,0 

BJELOVAR 

Yugoslavìa 

0.5 

1312,995 

GRECA 

Grecia 

— 

1313,028 

ZARAGOZA 

Spagna 

— 

1312,974 

FORT DE FRANGE 

Martinica 

50 

1310,010 

SHKODER 

Albania 


1318,600 

LEIPZIG 

Germania RD 

150 

1322,003 

SAFI 

Marocco 

1 

1321,970 

URSS 

URSS 

_ 

1322,000 

RIYADH 

Arabia S. 

_ 

1320,990 

TEHERAN 

Iran 

100 

1325,300 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

300 

1331,0000 

KOTHLA-JARVE + 1 st. 

URSS 

20 

1331,000 

MADEIRA + 1 st. 

Portogallo 

1 

1331,007 

BRASILIANA 

Brasilie 


1331,140 

LISNAGARVEY + 1 st. 

Inghilterra 

100 

1340,0000 

NYIREGYHAZA + 2 st. 

Ungheria 

25 

1340,000 

GYOR 4- 1 st. 

Ungheria 

0,5 

1343,7 

BELO HORIZONTE 

Brasile 

25 

1340,007 

BORDEAUX + 4 st. 

Francia 

20 

1349,0000 

KULDIGA + 2 st. 

URSS 

20 

1349,0000 

GRECA 

Grecia 

_^ 

1346,8 

URSS 

URSS 

_ 

1349,000 

URSS 

URSS 

_ 

1351,5 

KUWAIT 

Kuwait 

1 

1345,020 

NORFOLK 

USA 

— 

1350,000 

BERLIN 

Germania RD 

250 

1357,996 

BREMEN 

Germania RF 

20 

1357,999 

TIRANA 

Albania 

_ 

1358,090 

URSS 

URSS 

_ 

1358,000 

BIALYSTOCK + 2 st. 

Polonia 

60 

1367,0000 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 


1367,000 

PORTO 

Portogallo 

10 

1366,997 

SAVIESE 

Svizzera 

0.5 

1367,0 

REOIFE 

Brasile 

10 

1370,9 

LILLE 

Francia 

250 

1376,0000 

VINNITZA 

URSS 

. — 

1376,0000 

ST. PIERRE E MICHELON 

St. Pierre e M. 

4 

1375,0 

KAUNAS 

URSS 

150 

1385,000 
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STAZIONE 

NAZIONE 

POTENZA 

kW 

FREQUENZA 

kHz 

ATHINAI 

Grecia 

50 

1384,999 

MADRID ECS 11 +4 st. 

Spagna 

2 

1384,990 

GRAZ + 13 st. 

Austria 

25 

1393,999 

TRIPOLI 

Libia 

7,5 

1393,955 

AUGSBURG + 3 st. 

Germania RF 

1 

1393,998 

GOETEBORG + 18 st. 

Svezia 

0,3 

1393.999 

TIRANA 

Albania 

— 

1394,030 

URSS 

URSS 

— 

1394,0 

S. SEBASTIAN + 8 st. 

Spagna 

2 

1394,1 

AHVAZ 

Iran 

100 

1389,870 

BREST + 6 st. 

Francia 

20 

1403,0000 

KOMOTINI 

Grecia 

5 

1403,000 

URSS 

URSS 

— 

1403,000 

CONAKRY 

Guinea 

1 

1402,7 

PRISTINA 

Yugoslavia 

100 

1412,003 

MARIBOR + 2 st. 

Yugoslavia 

20 

1412,000 

BAD MERGENTHEIM 

Germania RF 

3 

1411,999 

HELSINKI + 1 st. 

Finlandia 

2 

1412,000 

BILBAO + 4 st. 

Spagna 

2 

1412,1 

SAARBRUCKEN 

Germania RF 

400 

1421,000 

ALGER 

Algeria 

40 

1421,012 

RIGA 

URSS 

10 

1421,000 

ZYYI 

Cipro 

7,5 

1421,001 

TAMPERE 

Finlandia 

1 

1421,001 

CIUDAD REAL 

Spagna 

2 

1417, 

BERLIN 

Germania RD 

250 

1430,002 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

— 

1430,000 

SKIVE + 1 st. 

Danimarca 

70 

1430,0000 

ORADEA 

Romania 

2 

1429,570 

URSS 

URSS 

— 

1429,000 

VALENCIA + 5 st. 

Spagna 

2 

1430, 

MALTA 

Malta 

— 

1429,960 

LUXEMBOURG 

Lussemburgo 

600 

1439,000 

PYRGOS 

Grecia 

— 

1439,5 

URSS 

URSS 

—, 

1438,995 

SYKTYVKAR 

URSS 

.— 

1439,000 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

— 

1448,0000 

JOENKOEPING + 11 st. 

Svezia 

2 

1447.998 

COIMBRA 

Portogallo 

1 

1447.99 

CLEVENDON + 5 st. 

Grecia 

20 

1457,0000 

CRAIOVA 

Romania 

20 

1457.010 

SPITTAL-DRAU + 5 st. 

Austria 

0,2 

1457,0 

MONTECARLO 

Monaco 

400 

1466,000 

ALITOKEINO + 5 st. 

Norvegia 

1 

1466,000 

SIMFEROPOL 

URSS 


1466.00 

WIEN + 4 st. 

Austria 

150 

1474,999 

SABADEL 4- 10 st. 

Spagna 

2 

1475, 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

— 

1484,0 

RIGA + 1 st. 

URSS 

5 

1484,000 

BEOGRAD + 40 st. 

Yugoslavia 

5 

1484,0 

LIEGE + 1 st. 

Belgio 

5 

1484,001 

BERLIN 

Germania RF 

2 

1484.000 

BARROW + 1 st. 

Inghilterra 

2 

1484,0 

BRATISLAVA + 4 st. 

Cecoslovacchia 

2 

1484,00 

PIETARSAARI + 1 st. 

Finlandia 

1 

1484,0 

DIJON -f” 6 st. 

Francia 

1 

1484,0 

LIMASSOL 

Cipro 

1 

1483,985 

VALLADOLID 

Spagna 

2 

1484,2 
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STAZIONE 

NAZIONE 

POTENZA 

kW 

FREQUENZA 

kHz 

LENINGRAD + 1 st. 

URSS 

50 

1493,000 

AJACCIO + 8 st. 

Francia 

8 

1493,001 

RHODES 

Grecia 

5 

1492,904 

KITZBUEHL + 3 st. 

Austria 

0,1 

1492,99 

MURSKA-+ SOBOTA + 4 st. 

Yugoslavia 

2 

1493.0 

WARSZAWA 

Polonia 

300 

1502,000 

MUENSTER 

Germania RD 

1 

1502,000 

GARMISCH + 4 st. 

Germania RF 

0,5 

1501,995 

NICOSIA 

Cipro 

7 

1503,984 

ORENSE + 6 st. 

Spagna 

2 

1502,0 

BERLIN 

Germania RD 

250 

1510,998 

BRUXELLES 

Belgio 

20 

1511,001 

CHANIA + 1 st. 

Grecia 

5 

1511,000 

PTUJ 

Yugoslavia 

0,1 

1511,2 

TALLINN 

URSS 

— 

1510,998 

GARONA 

Spagna 

2 

1511,080 

OSTRAVA + 4 st. 

Cecoslovacchia 

30 

1520.000 

VIGO + 8 st. 

Spagna 

2 

1520. 

URSS 

URSS 

— 

1520,020 

VATICANO 

C. Vaticano 

250 

1529,000 

URSS 

URSS 

—. 

1529,0000 

POR J US 

Svezia 

0.1 

1529,015 

PEKING 

Cina 

-—. 

1525,005 

MAINFLINGEN 

Germania RF 

700 

1538,002 

TCHLISBINK 

URSS 

—. 

1538,00 

VINNITSA 

URSS 

50 

1546.0000 

SEELOW 

Germania RD 

5 

1546,000 

BRIGHTON + 12 st 

Inghilterra 

1 

1546.000 

NICE 

Francia 

250 

1554,000 

VILNIUS 

URSS 

—. 

1554,000 

BEROMUENSTER + 1 st. 

Svizzera 

160 

1561,958 

BORAAS + 13 st. 

Svezia 

2 

1562,000 

COVILHA 

Portogallo 

1 

1562,000 

BREZICE 

Yugoslavia 

0.1 

1562,010 

LENINGRAD 

URSS 

— 

1561,998 

AMALIAS 

Grecia 

1 

1564, 

RADIO VERONICA 

Sul mare 

10 

1562,019 

BERNBLIRG 

Germania RD 

20 

1570,006 

KIEL + 1 st. 

Germania 

5 

1570.0000 

LENINGRAD 

URSS 

— 

1570,000 

CORDOBA + 6 st. 

Spagna 

2 

1570, 

FREDRIKSTAD + 1 st. 

Norvegia 

10 

1577,995 

PORTO 

Portogallo 

10 

1578.005 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

2 

1578,000 

LANGENBERG 

Germania RF 

400 

1586,000 

TARTU 

URSS 

_ 

1585,999 

TARREGA 

Spagna 

2 

1583, 

BALATONSZABADI + 2 st. 

Ungheria 

15 

1594,00 

LISBOA 

Portogallo 

10 

1594,004 

HENGELO + 2 st. 

Olanda 

3 

1594,000 

OSTENDE 

Belgio 

2 

1594,000 

STAZIONI ITALIANE 

Italia 

__ 

1594,0 

ESBERG 

Danimarca 

2 

1594,0000 

OSTRAVA + 2 st. 

Cecoslovacchia 

2 

1594,00 

OPOLE + 2 st. 

Polonia 

2 

1594,00 

NIMES + 4 st. 

Francia 

1 

1594,0 

JOENKOEPING + 6 st. 

Svezia 

0.2 

1594,000 

KIRCHHEIM + 4 st. 

Germania RF 

300 

1602,000 
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a cura di P. Soati 


SERVIZIO 

RADIO-TV 


APPUNTI PER I PROCEniSTI 
E PER I LABORATORI 


SULLA SELETTIVITÀ’ DEI RICEVITORI 

er quanto concerne il controllo delle 
selettività di un ricevitore i competenti 
organi internazionali, in considerazione 
delle seguenti premesse: 

1”) che la selettività di un ricevitore 
indica la sua attitudine a ricevere un de¬ 
terminato segnale sul quale esso sia ac¬ 
cordato, escludendo le emissioni che av¬ 
vengano su altre frequenze. 

2®) che la buona utilizzazione dello spet¬ 
tro radioelettrico impone la massima se¬ 
lettività che sia compatibile con le neces¬ 
sità tecniche ed economiche corrispon¬ 
denti alla « classe » del ricevitore. 

3”) che il metodo detto a « segnale so¬ 
lo » (à un seul signal) ha il compito di 
consentire di definire le qualità di certe 
caratteristiche di un ricevitore, le, cui mi¬ 
sure siano effettuate con dei livelli d’in¬ 


gresso sufficientemente deboli in modo 
da evitare effetti di « non-linearità » (ad 
esempio distorsione) che falserebbero i 
risultati (in tale controllo i circuiti del 
CAV ed eventualmente quello del CAF do¬ 
vranno essere messi fuori servizio). 

4”) che il metodo detto « a più segnali » 
(à plusieurs signaux) dovrebbe essere 
adottato universalmente per controllare 
la stabilità di un ricevitore dato che gli 
effetti di non-linearità assumono aspetti 
diversi per frequenze differenti. 

5”) che è desiderabile avere dei metodi 
ben definiti per misurare la selettività con 
i due suddetti metodi alfine di permettere 
la comparazione fra loro dei ricevitori so¬ 
no arrivati alle seguenti conclusioni; 

A) che la banda passante di un ricevi¬ 
tore non dovrà essere più larga di quella 
indispensabile' per ottenere una resa del- 
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la modulazione del segnale utile senza 
distorsione, aumentata di una certa tolle¬ 
ranza per far fronte alle eventuali instabi¬ 
lità di frequenza del trasmettitore e del¬ 
l'oscillatore del ricevitore stesso. 

B) che per determinare la selettività 
occorre tenere conto; a) della inevitabile 
dispersione dei segnali provenienti dai 
canali adiacenti, b) dalla limitazione della 
selettività dovuta alla non-lìnearità del ri¬ 
cevitore (ad esempio per effetti di dia¬ 
fonia]. 

C) che una pendenza esagerata ai lati 
può provocare una serie distorsione della 
caratteristica fase/frequenza della banda 
passante. 

D) che i filtri che determinano la selet¬ 
tività devono essere collocati il più vicino 
possibile all’ingresso del ricevitore, e che 
gli stadi amplificatori che precedono det¬ 
ti filtri dovranno essere sufficientemente 
lineari allo scopo di evitare notevoli per¬ 
dite di selettività (ad esempio a causa di 
effetti di diafonia dovuti a segnali pertur¬ 
batori aventi notevole intensità). 

E) che allo scopo di studiare la selet¬ 
tività « a un solo segnale » sono racco¬ 
mandate le seguenti definizioni; 

BANDA PASSANTE - banda di frequenza 
limitata da due frequenze per le quali l'af- 
fievolimento, in rapporto alla frequenza 
più favorevole, ha un determinato valore. 
In generale questo valore è di 6 dB, salvo 
che per i radioricevitori radiotelefonici ad 
-alta qualità per i quali è di 2 dB. 

PENDENZA Al LATI - (da ciascun lato 
della banda passante) è data dal rappor¬ 
to fra la differenza di affievolimento otte¬ 
nuta pòr due frequenze situate al di fuori 
della banda passante e la differenza fra 
queste due frequenze. 

AFFIEVOLIMENTO SULLA FREQUENZA 
IMMAGINE - è rappresentato dal rapporto 
fra il livello del segnale alla frequenza 
immagine necessaria all'entrata per pro¬ 
durre in uscita del ricevitore un determi¬ 
nato livello ed il livello del segnale utile 
necessario per produrre lo stesso livello 
di uscita, (la frequenza immagine come è 
noto è uguale alla frequenza del segnale 
utile aumentato o diminuita di due volte II 
valore della frequenza intermedia a se¬ 


conda che la frequenza dell'oscillatore sia 
più grande o più piccola della frequenza 
del segnale utile. Se il ricevitore compor¬ 
ta più di un cambiamento di frequenza si 
avranno più frequenze Immagine a ciascu¬ 
na delle quali corrisponderà un certo va¬ 
lore di affievolimento). 

AFFIEVOLIMENTO SULLA FREQUENZA 
INTERMEDIA -..fi dovuto al rapporto fra il 
livello del segnale a frequenza intermedia 
necessario all’entrata per produrre un de¬ 
terminato livello all'uscita del ricevitore 
ed il livello del segnale utile necessario 
per avere in uscita lo stesso livello. 

Si possono manifestare altre frequenze 
parassite nel caso che la frequenza inter¬ 
media venga avere lo stesso valore della 
somma o della differenza della frequenza 
di un segnale disturbante e quella di una 
armonica della frequenza intermedia. In 
tal caso: 

L’AFFIEVOLIMENTO SU UNA FREQUEN¬ 
ZA PARASSITA - è dato dal rapporto fra il 
livello del segnale della frequenza distur¬ 
bante, necessario aM’entrata, affinchè pro¬ 
duca un determinato livello all’uscita del 
ricevitore ed il livello del segnale utile 
necessario per avere un identico livello 
di uscita. 

F) che delle misure ad « un solo segna¬ 
le » siano effettuate allo scopo di deter¬ 
minare la banda passante, la pendenza ai 
lati della curva, gli aftievolimenti sulla 
frequenza immagine, od altre frequenze 
parassite, definite nei precedente para¬ 
grafo. 

Per la pendenza ai lati si avrà una in¬ 
dicazione sufficiente considerando gli 
scarti di frequenza corrispondenti a de¬ 
gli aftievolimenti di 20, 40, 60 e, possibil¬ 
mente 80 dB, contati a partire da ciascun 
lato. Qualora i valori così contati siano 
uguali sarà sufficiente indicare il valore 
medio. In taluni casi può essere molto in¬ 
teressante conoscere la larghezza di ban¬ 
da per dei livelli fissi corrispondenti agli 
affievolimenti menzionati più sopra. Que¬ 
sti valori possono essere facilmente de¬ 
dotti dalla banda passante e dalla penden¬ 
za ai lati ai differenti livelli (vedere fi¬ 
gura 1). 

G) per studiare la selettività nella re¬ 
gione non lineare, cioè nel caso di « più 
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segnali all’entrata » è opportuno control¬ 
lare le seguenti proprietà: 

SELETTIVriA’ EFFETTIVA - proprietà del 
ricevitore di separare il segnale utile sul 
quale è sintonizzato il ricevitore ed i se¬ 
gnali perturbatori il cui livello sia suffi¬ 
ciente a provocare degli effetti di non-li- 
nearità. La selettività effettiva può esse¬ 
re studiata misurando il bloccaggio, la 
diafonia e l’intermodulazione, nel seguen¬ 
te modo. 


20 dB) al disotto del livello che si sa¬ 
rebbe ottenuto se il segnale utile fos¬ 
se modulato. 

— intermodulazione; è misurata dal li¬ 
vello di due perturbazioni che appli¬ 
cate simultaneamente, diano aH'uscita 
del ricevitore un livello determinato, al 
disotto di quello dovuto al normale se¬ 
gnale d'entrata (ad esempio —20 dB) 
quando le frequenze Fn’ e Fn” perturba¬ 
trici abbiano: 


Figura 1 

Grafico di conversione dei 
metodi di presentazione della 
selettività ad un solo segnale. 

Per convertire i valori indi¬ 
cati nelle tabelle in larghezza 
di banda per dei dati livelli, 
si può utilizzare la formula 
B 3 K 20 n = B + 20 [2n/Pn) 
nella quale: 

a = affievolimento all’e¬ 

stremità della banda 
B fa20n ™ larghezza di banda in 

kHz, per il livello 
(a + 20n) dB in rap¬ 
porto al centro banda. 
B = larghezza della banda 

passante in kHz, in¬ 
dicata nella colonna 5. 
Pn = pendenza ai lati in 

dB: kHz, indicata nel¬ 
la colonna 6. 

n = numero intero (1, 2, 

3 0 4). 




P3 


— bloccaggio: è misurato dal livello del 
segnale perturbatore avente frequenza 
prossima, ad esempio un canale adia¬ 
cente) e che produce una determinata 
variazione (generalmente una diminu¬ 
zione) del livello di uscita prodotto da 
un segnale utile modulato, avente un 
determinato livello, ed applicato all’in- 
gresso del ricevitore. 

— diafonia: è misurata dal livello della 
perturbazione modulata, sempre dì fre¬ 
quenza prossima a quella del segnale 
utile non modulato, che produce al¬ 
l’uscita del ricevitore una perturbazio¬ 
ne di livello determinato (ad esempio 


a) una somma uguale alla frequenza in¬ 
termedia (Fìf ~ Fn' + Fn”) nel qualca- 
so le prove dovranno essere effettuate 
con delle frequenze tali che le frequen¬ 
ze perturbatrici siano vicine ma non 
uguali alla metà della frequenza in¬ 
termedia. 

b) una differenza uguale alla frequenza 
intermedia (Fif — Fn' — Fn”) nel qual 
caso le prove dovranno essere effet¬ 
tuate con delle frequenze tali che le 
frequenze perturbatrici siano vicine 
ma non uguali alla metà del segnale 
utile (ad esempio un canale adia¬ 
cente) . 
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SELETTIVITÀ A SEGNALE UNICO • RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE 


Note 

CIO) 

X 

co 

o 

169 RX 

su 20 modelli 

Valore medio 

su 356 RX 

2 Fo + Fif : 63 dB 

Fo + 1/2 Fif : 96 dB 

24.000 RX 

di buona marca 

RX FM e AM c.c. 

RX FM e AM 

idem 

RX FM e AM c.c. 

RX FM con commut. 

CAF di prezzo mo¬ 

desto 

Affievolì mento 
della frequenza 

intermediar. 

dB 

s 

O O 

CM a> in 

100 (1) 

96 CD 

68 (1) 


36 


CM CM co 

CO m CM 

68 

■i. 

B£ 

E 

w 

^ IO o> 

w 

4—1 

IP- 1— 

V-/ 

00 00 CM 

CM CM 


38 


o ^ co 
CM co CM ^ 

23 

Pendenza 

finale 

dB/ottava 









Pendenza ai lati in dB/kHz 
a partire dairestremità 
della banda passante 

86 dB 

«O 








66 dB 


CO O 

CO co CM 

3,4 





46 dB 

in 

^ *r- 

co co ci 

^ 00 

CO CO 

CM 

1,3 

co 


0,17 (3) 

0,27 (3) 

26 dB 

in tq in 
^ co Ol 

C) CO CM 
od CO 

in 

co 

co 

co 


0,19 (3) 

0,28 (3) 

Banda 
passante RF 
e MF 
kHZ 

in 

u> 

co o o 
co od ^ 

O CO o 
in ^ 

co in co 
in in ud 

co 

10,0 


125 (3) 

165 (3) 



Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 


ró 

0» 



Gamma 

MHz 

P) 

1,6-30 

o 

co 

in 

o 

o 

co 

in 

o 

CM 

■ ^ 

0,5-10 

86-100 

90 (2) 

88-100 

Servizio 

év 

Radio¬ 

diffusione 

Radio- 

diffusione 

Classe 

emis¬ 

sione 

2 

A3 

F3 
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(1) Sono stati provati 3 ricevitori differenti • (2) Misure effettuate solamente sulla frequenza indicata > (3) a 3 dB più basso, cioè 23 e 43 dB< 
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(1) a 3 dB più basso, cioè a 23, 43, 63 dB invece di 26, 46, 66 dB. 






































































SELETTIVITÀ A SEGNALE UNICO - RICEVITORI RADIOTELEFONICI 


Note 

o 


7 ricevitori 

4 ricevitori 

3 gruppi di 2 

ricevitori 

3 gruppi di 4 

ricevitori 

diversi 

4 ricevitori 

23 ricevitori 

di 4 gruppi 


Affievolì mento 
della frequenza 

intermediar. 

dB 

(6) 

>100 

>110 

> 90 

> 80 

O 00 

A 

O O CM 

O 0) 00 

109 

90 

o 

00 

A 

>110 

> 95 

> 80 

126 

60 

IO 

c- 

A 

immagine 
in dB 

s 

o 

A 

119/53 

73/28 

41/7 

o o 

o co 

A 

o CO ev 

O co CM 

100 

60 

o 

00 

A 

115/85 

112/84 

110/82 

115 

61 

06 < 

Pendenza 

finale 

dB/ottava 

s 










Pendenza ai lati in d8/kHz 
a partire daH’estremìtà 
della banda passante 

86 dB 

<o 

28 



1,5 

0,9 

co 


o o o 

O C- t- 


37 

66 dB 

IO 

(O 

cv 

T- 00 ^ 
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IO O) 

^ o 

co co IO 
co ci 


O 00 CM 

^ T- 

CM ^ 


o 

c- 

46 dB 

23 

V- 00 ^ 

T- 

co IO 
o of co 

IO CM O) 
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^ 
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55 

tù 

*o 

(O 

OI 

22 

IO 

CM 00 IO 

IO 

o of 

T- 

IO 'q- 

CM 1- 00 

e> 

CM IO 

IO co ^ 


O O CM 
^ O ^ 

CM ^ 

45 

13,3 

50 
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passante RF 
e MF 
kHZ 

s 

<o 

00 CO o 
co IO ^ 

^ 1- CO 

o> co ^ 

IO 

CM ^ co 

IO co T- 
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co co CM 

100 

IO 

<=> 

CO CO CO 
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Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 


Max. 

Med. 

Min. 

Max. 

Med. 

Min. 


Gamma 

MHz 

s 

o 

co 

1,6-30 

0,03-30 

poe-oe 

30-300 

225-400 

1,6-30 

1,6-30 

2,5-21 

Servizio 

s 

Fissa 

Uso 

generale 

Mobile 

Mobile 

Fisso 

Classe 

emis¬ 

sione 

2 

A3 

A3B 
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SELETTIVITÀ A DUE SEGNALI - RICEVITORE PER RADIODIFFUSIONE 


Note 

éo 

3 RX 

3 RX per 3 frequenze 

Livello uscita del rapporto 

S : D = 20 dB 

RX di qualità corrente (1) 

Banda stretta 

Banda larga (1) 

diversi RX 

diversi RX. Livello di uscita del 

segnale perturbatore inferiore di 

40 dB al segnale utile 

RX corrente 

RX di buona qualità 

Diafonia: livello del segnale per- 

turbatore (in dB rispetto a 1 jjtV) 

per un livello del segnale utile 

Cin dB rispetto a 1 p.V) di: 



IO co 

T- o 09 

IO '0' 

-t- O 09 
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09 

o 

00 



S 


IO 0> CO 
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09 CO CM 

09 00 

114 

124 
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80 

09 



§ 


^ IO o 
co IO IO 

CO 00 ^ 

CO IO 




65 

52 






94 

109 

102 

46 

40 



Bloccaggio - Livello del segnale per¬ 

turbatore (in dB in rapporto a 1 pM) 
per un livello del segnale utile (in 

dB in rapporto a 1 ijlV) di: 

8 
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^ O 00 
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§ 

CM 'q 

co co 

09 ^ O 
co IO 








8 











s 
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Fu-Fn 
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2 

10 

o 

20 

20 

20 

300 
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di fre¬ 
quenza 
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s 

co 

lÓ 

d 

0,5-30 


co 

lÓ 

d 


30-300 

30-300 

o 

o 

oó 

00 

o 

o 

oó 

00 

Servìzio 
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diffusione 


Radio- 

0) 

c 

o 

(Ì9 

3 

È 

5 


Classe 

emis¬ 
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A3 

co 
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(1) livello di uscita del segnale perturbatore inferiore di 30 dB al livello del segnale utile. 


















































































c) una somma uguale alla frequenza del 
segnale utile (Fu = Fn' + Fn”). Le'fre- 
quenze perturbatrici dovranno essere 
vicine ma non uguali alla metà della 
frequenza del segnale utile. 

d) una differenza uguale alla frequenza 
del segnale utile (Fu = Fn’ — Fn"). La 
frequenza più bassa delle due frequen¬ 
ze perturbatrici dovrà essere vicina a 
quella del segnale utile (ad esempio 
un canale adiacente). 

e) una somma uguale alla frequenza im¬ 
magine (Firn = F„’ + Fn”) nel qual ca¬ 
so le frequenze perturbatrici dovranno 
essere vicine, ma non esattamente 
uguali, alla metà della frequenza im¬ 
magine. 

f) una differenza uguale a quella esisten¬ 
te fra il segnale utile ed un segnale 
perturbatore, essendo il prodotto d’in¬ 
termodulazione. Fu uguale a 2Fn’ — Fn", 
nel qual caso la frequenza perturba¬ 
trice più vicina dovrà essere prossi¬ 
ma a quella del segnale utile (canale 
adiacente). 

Altri effetti di intermodulazione, con 
dei risultati simili ai precedenti, potranno 
essere notati, comunque quelli scelti più 
sopra, in genere, possono essere conside¬ 
rati sufficienti per caratterizzare le pro¬ 
prietà della intermodulazione. Una delle 
frequenze perturbatrici dovrà essere rego¬ 
lata in modo da rendere massima la per¬ 
turbazione e le due frequenze perturbatri¬ 
ci dovranrio essere scelte in modo che la 
tensione di uscita del ricevitore sia tra¬ 
scurabile quando uno solo dei due segnali 
sia applicato e modulato. 

Per determinare la gravità del fenome¬ 
no di intermodulazione, ai differenti livel¬ 
li del segnale utile, un terzo segnale rap- 
presentante quest’ultimo dovrà essere ap¬ 
plicato sulla stessa frequenza di accordo 
del ricevitore. Il suo livello sarà scelto a 
20, 40, 60, 80 dB al disopra del microvolt. 

I segnali perturbatori dovranno avere lo 
stesso livello. Nei ricevitori per la rice¬ 
zione tipo A3 essi non dovranno essere 
modulati perchè il disturbo dovuto al bat¬ 
timento è più grave di una qualsiasi modu¬ 
lazione. 


CURVE SULLA SELETTIVITÀ’ 

DEI RICEVITORI 

Le tabelle che pubblichiamo, come quel¬ 
le relative alla sensibilità dei ricevitori 
pubblicate a suo tempo, sono state redat¬ 
te allo scopo di presentare in modo siste¬ 
matico dei valori-tipo delle caratteristiche 
di selettività per ricevitori di diverse clas¬ 
si. Allo scopo di facilitare l'utilizzazione 
dei dati, riducendoli nello stesso tempo, 
di ciascuna caratteristica sono state indi¬ 
cate solo tre cifre (dette per ragione di 
comodità, massimale, media e minimale) 
per un certo numero di ricevitori control¬ 
lati ed aventi caratteristiche simili. In ef¬ 
fetti il valore medio è stato dedotto dai 
valori ottenuti su un elevato numero di 
ricevitori dello stesso tipo e per differenti 
frequenze comprese nella gamma di fre¬ 
quenze indicate nella colonna (3). 

Chiarimenti per l’uso delle tabelle. 

SELETTIVITÀ’ A SEGNALE UNICO 

Colonne 1, 2, 3 - I ricevitori sono classi¬ 
ficati secondo la classe di emissione, il 
tipo dì servizio del ricevitore e la gamma 
di frequenza secondo il piano internazio¬ 
nale. 

Colónne 4, 5, 6 vedere il testo 

Colonna 7 vedere il testo e la figura 1. 
La pendenza finale è il valore, generalmen¬ 
te costante, che la pendenza ai lati assu¬ 
me per delle frequenze lontane dalla ban¬ 
da passante. 

Colonne 8,9 vedere testo. 

Collonna 10 indica il numero dei ricevi¬ 
tori dei quali è stato rilevato il valore ti¬ 
pico della selettività. 

SELETTIVITÀ’ A DUE SEGNALI 

Colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7 vedere testo. 

Colonna 4 differenza di frequenza fra il 
segnale utile Fu ed il segnale perturba¬ 
tore F„. 

Colonna 8 indica il numero dei ricevitori 
dei quali è stato rilevato il valore tipico 
della selettività a due segnali. 

A richiesta dei lettori potremò fornire, 
nella rubrica i « Lettori ci scrivono » le 
caratteristiche di altri tipi di ricevitori sia¬ 
no essi destinati a servizi professionali o 
a quelli televisivi, comprese quelle per 
la selettività a più segnali. 
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STORIA DELLE COMUNICAZIONI 


A DISTANZA I "*•*** 


1^0 studio dell’elettricità, come abbiamo 
detto, subì una svolta improvvisa, renden¬ 
do possibile la conoscenza dei fenomeni 
relativi alie cariche elettriche in movi¬ 
mento, ad opera di due italiani: Luigi Gal¬ 
vani ed Alessandro Volta. 

Verso il 1780 viveva in Bologna il me¬ 
dico Luigi Galvani (1737-1798), professore 
di anatomia umana presso la locale Uni¬ 
versità. Egli si occupava pure di fisica e 
di conseguenza aveva nel suo gabinetto 
scientifico anche una macchina elettro- 
statica. Un giorno sua mogiie, che era an¬ 
che sua Goilaboratrice, fece scoccare del¬ 
le scintille da tale macchina mentre sul 


tavolo che la sosteneva si trovava una 
rana vivente. Ella constatò che ogni qual¬ 
volta metteva in movimento la macchina, 
la rana si agitava e ne informò il marito 
che, ripetendo l’esperimento, ne ottenne 
risultati identici. 

Notata la particolare sensibilità della 
rana per l’elettricità il Galvani provò a se¬ 
zionare uno di questi animali, appendendo 
la parte comprendente gli arti posteriori 
al terrazzo di casa Zambeccari, dove abi¬ 
tava. Essendo una giornata molto burra¬ 
scosa la rana, così mutilata, veniva agi¬ 
tata dal vento ed il Galvani potè consta¬ 
tare, non senza sorpresa, che ogni qual 
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Figura 1 - Esperimenti del Galvani. Da una stampa dell’epoca. 



ALEXANDER VOLTA 


HIC IMMORTALI INSTRVjv’ÌENTORVM lavde 
NATVRAE VIRES INDAGANTIVM 
HiC ANIMO VELVT PRAESCIENTE FVTVRA VJQET 
HIC CVM CELEBRITATE GENTIVM VIGET IN TEMPRO 
QVOD FRANCISCVS SOMAINIVS CIVIS COMENSIS 
NON QVAESITA ALIVNDE NOBILITATE 
SVAE CIVITATI COMMENDAVIT ET TRADIDIT 
A MDCCCCXXVIH 


volta essa veniva a contatto con una delle 
sbarre dì ferro della ringhiera, i suoi mu¬ 
scoli subivano una violenta contrazione, il 
Galvani ripetè più volte l’esperimento in 
laboratorio e riievò che toccando i muscoli 
della coscia ed i nervi lombari dell’animale 
con un arco formato da due metalli diversi 
Il suo corpo subiva delle contrazioni iden¬ 
tiche a quelle osservate durante il tem¬ 
porale. 

Il Galvani credette di individuare nella 
rana una specie di bottiglia di Leyda, i cui 
nervi ne rappresentavano l’armatura inter¬ 
na ed i muscoli quella esterna. Non dette 
perciò alcuna importanza, e di conseguen¬ 
za nessuna spiegazione, al fatto che l’ani¬ 
male non reagiva qualora fosse toccato 
con un arco formato da un unico metallo. 

Questo fatto diede luogo alla famosa, e 
benefica, polemica con il Volta, che è da 
considerare il punto di partenza per la sco¬ 
perta della pila. 

Alessandro Volta nacque in Como nel 
1745 e morì nel marzo 1827. Egli, ancor 
giovanissimo, fu attratto dagli esperimenti 
scientifici, tanto è vero che poco più che 
adolescente prese come soggetto di taluni 
suoi componimenti poetici le esperienze 
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Figura 2 - Il Volta spiega la Pila a Napoleone E (Dipinto di Giuseppe BertinI, 1897). 


elettriche, allora molto in voga, e le osser¬ 
vazioni del De Saussure, effettuate sul 
Monte Bianco. 

Studiando e polemizzando le esperienze 
fatte dal Galvani, il Volta pose la massima 
attenzione a quanto era sfuggito al medico, 
e cioè che l’arco metallico usato per unire 
i muscoli ai nervi della rana provocava le 
contrazioni soltanto se era costituito da 
due metalli diversi. Ciò gli creò il sospetto 
che lo squilibrio elettrico non fosse provo¬ 
cato dall'animale bensì dal contatto dello 
stesso con due metalli distinti. Egli pro¬ 
seguì i suoi studi nel più profondo segreto 
fino a che, il 20 Marzo 1800, con una let¬ 
tera diretta alla Royal Society di Londra, 
annunciava la sua grande scoperta scien¬ 
tifica. 

Il nome di questo scienziato fu immor¬ 
talato assegnando all’unità di forza elettro- 
motrice il nome di VOLT. 

Unitamente alla invenzione della pila al 
Volta debbono essere attribuite numerose 
esperienze nel campo della fisica in gene¬ 
rale e dell’elettricità in particolare. Molti 
apparecchi usati dallo scienziato, alcuni 
dei quali sono stati ricostruiti essendosi 



Figura 3-1) Apparecchio del Volta per la prima 
esperienza del Nicholson sulla decomposizione 
dellacqua. 2) Pila a colonna di cento coppie 
rame e zinco. 3] Due pile a colonna tascabili 
usate per dimostrazioni all’Istituto Nazionale di 
Parigi dal Volta nel 1801. 4) Pila a colonna di 
40 coppie rame zinco con bullettinl di carta in¬ 
zuppati dì miele. 
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perduti gli originaii ad opera di un incen¬ 
dio, sono conservati nel TEMPIO VOL- 
TIANO eretto in sua memoria dalla città 
di Como, un monumento che ogni italiano 
dovrebbe visitare. 

In seguito la pila fu perfezionata dal fi¬ 
sico-chimico Bunsen (1811-1899), nato a 
Gottenborg, dai Grove, dal Daniel e suc¬ 
cessivamente dal Leclanchè (1837-1882), 
i quali realizzarono le pile omonime. 



Figura 4 - Apparecchio usato da A. Volta per di¬ 
mostrare che la pila rende acida l'acqua di un 
braccio del voltmetro e alcalina l'acqua nell'altro 
braccio. La seconda parte della figura mostra 
la riproduzione di uno schizzo autografo del Volta 
dello stesso apparecchio. 


È interessante segnalare come l'italiano 
Giusepp*e Zamboni, fisico veronese (1776- 
1846), abbia descritto un tipo di pila a 
secco tramite la quale potè azionare un 
pendoio eiettrico di sua costruzione: essa 
fu conosciuta con ii nome di pila Zamboni 
a colonna. 

Una gigantesca pila di Volta fu costruita 
dal russo V.V. Petrov il quale, in seguito, 
si occupò della luminescenza e delTarco 
voitaico. 


Nel 1802 i fisici inglesi Ntchoison e 
Charlisle, facendo uso di una pila del Vol¬ 
ta, riuscirono a scomporre l’acqua in ossi¬ 
geno ed in idrogeno, mentre ii danese 
Hans Christian Oersted (1777-1851), in¬ 
segnante ai poiitecnico di Copenhagen, 
enunciò per primo le leggi concernenti i 
rapporti che intercorrono fra l'eiettricità 
ed il magnetismo ed i relativi effetti. Con 
il suo nome è stata definita i’unità di 
misura della forza magnetica. 

Frattanto André Marie Ampère, fisico 
francese (1775-1836), celebre anche per 
i suoi studi nel campo della matematica 
oltre che della fisica, scoprì interessanti 
fenomeni di natura eiettrodinamica, enun¬ 
ciandone le relative leggi. 

in onore di questo scienziato, che da 
Maxweii e da Jales Clerk fu definito ii 
Newton dell’elettricità, è stato dato il suo 
nome aH'unità di misura dell’intensità di 
corrente. Ampère nel 1855 costruì, fra l’al¬ 
tro, l'Alliance una macchina magneto-elet- 
Itrica che alimentava le lampade ad arco 
voltaico perì fari marittimi. 

Altrettanto celebri furono l’ingegnere 
scozzese James Watt (1736-1819), già 
meccanico all’Università di Glasgow, crea¬ 
tore del regolatore centrifugo di velocità, 
che perfezionò la macchina a vapore e de¬ 
fini la forza motrice ed al cui nome è dedi¬ 
cata l’unità di potenza eiettrica, ed il fisico 
George Simon Ohm (1787-1834) che studiò 
la conducibilità elettrica dei metalli, sta¬ 
bilendo i rapporti che intercorrono fra la 
forza elettromotrice, l’intensità di corrente 
e la resistenza elettrica. Il suo nome è 
stato dato all’unità di resistenza eiettrica. 

Come succede frequentemente nella 
storia della scienza, ì meriti dell’Ohm fu¬ 
rono riconosciuti soltanto nell’anno 1841 
ad opera del Pouillet e di altri fisici di 
quell’epoca. 

Ricchissimi di grandi nomi furono gli 
anni che si susseguirono. L’americano 
Joseph Henry (1797-1878), professore del¬ 
l’Università di Albany, portò a termine de¬ 
gli importanti studi sull’elettromagneti¬ 
smo, valendosi parzialmente delle osser¬ 
vazioni fatte dall’inglese W. Sturgeon e 
perfezionando l’elettrocalamita. Il suo no¬ 
me è stato dato all’unità di induttanza di 
un conduttore. Egli fu il primo ad isolare 
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i fili induttori è ad avvolgerli in bobine rea¬ 
lizzando un elettromagnete che, attivato 
da una modesta batteria, sosteneva il peso 
di 1500 chilogrammi, cosa notevole per 
quei tempi. 

AII’Henry deve essere pure attribuito il 
merito dì aver osservato come delle sca¬ 
riche di natura oscillatoria fossero capaci 
di indurre altre cariche in cìrcujiù simili 
posti ad una certa distanza. 


In riconoscenza dei suoi profondi studi 
nel campo dei dielettrici gli è stata dedi¬ 
cata l’unità di misura di capacità: il Farad. 

Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), ma¬ 
tematico dell’Università tedesca di Got¬ 
tinga, studiò ì fenomeni elettromagnetici, 
costruendo nel 1833, unitamente al Gauss, 
il primo telegrafo ad ago magnetico. Con il 
suo nome viene indicata l’unità di flusso 
di un campo magnetico. 



Figura 4b - Procedimenti per ricavare scintille elettriche da un elettroforo e ravvivare, con una bottiglia 
di Leyda, l'elettricità languente nella stiacciata dell'elettroforo stèsso. 


Micael Faraday (1791-1867) inglese, che 
da fattorino di un rilegatore di libri rag¬ 
giunse la carica di professore universi¬ 
tario e di direttore della Royal Institution 
di Londra, proseguendo gli studi dell’Oer¬ 
sted sulla azione esercitata dalla corrente 
elettrica su un ago magnetico, portò a ter¬ 
mine una lunga serie di esperimenti che 
lo resero celebre. Sono famosissime le 
sue Leggi quantitative sull’elettrolisi e 
quella non meno celebre che porta, per 
l'appunto, il nome di legge di Faraday, ol¬ 
tre a molte altre. 


Quasi contemporaneamente lo studioso 
francese Leon Foucault (1819-1868) sco¬ 
perse le correnti elettriche parassite, note 
con il nome di correnti di Foucault, che si 
generano sotto l’azione delle variazioni del 
flusso magnetico. 

Nel 1836 lo scienziato russo Jacobi e 
quello inglese Spencer gettavano le prime 
basi sulla realizzazione pratica delia gal¬ 
vanotecnica, mentre Charles Wheastone 
(1802-1875) effettuava il famoso circuito a 
ponte che porta il suo nome ed inventava 
il reostato. 
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Enorme contributo alla conoscenza dei 
fenomeni elettromagnetici fu dato da Ja¬ 
mes Clark Maxwell, nato ad Edimburgo il 
13 Novembre 1831 e morto a Cambridge 



Figura 5 - Alcuni antichi campioni di resistenze 
elettriche usati da G.S. Ohm. 


il 5 Novenribre 1879, laureato in filosofia e 
fisica-matematica, le cui teorie sono se¬ 
guite tuttora da coloro che s’interessano 
dei fenomeni relativi alla propagazione 
delle onde elettromagnetiche. 

AM’età di diciotto anni il Maxwell pub¬ 
blicò un trattato sulTequilibrio dei corpi 
elastici. Poco dopo aver conseguito la lau¬ 
rea pubblicò la celebre monografia sulle 
linee di forza nella quale manifestava il 
suo grande interessamento per le ricerche 
elettriche e che ebbe in seguito la più alta 
sintesi nel principale lavoro della sua vita: 
Elettricità e magnetismo. In questo trat¬ 
tato, essenzialmente matematico, egli de¬ 
terminò l’esistenza di un campo magne¬ 
tico, stabilendone le equazioni fondamen¬ 
tali, validissime tuttora, e formulò la teoria 
elettromagnetica dei mezzi continui in 
/quiete. 

Gli studi del Maxwell furono la base 
sulla quale prima Hertz e successivamen¬ 
te Righi, Popov e Marconi fondarono le 
loro ricerche, verificandone praticamente 
quanto il Maxwell stesso aveva stabilito 
con il calcolo vettoriale. 

Nel 1871 Maxwell fu nominato docente 
di fisica presso l'Università di Cambridge, 
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dove fondò il Cavendish laboratory, noto 
in tutto il mondo. 

In onore dello scienziato il nome di 
Maxwell è stato attribuito alTunìtà dì flus- 



Figura 6 - La macchina magneto-elettrica di Pa* 
cinotti con il famoso anello. 


so magnetico nel sistema CGS elettro- 
magnetico. 

Altri studiosi di notevole valore furono 
Lord Kelvin (William Thomson), fisico 
presso rUniversità di Glasgow, che in¬ 
ventò il galvanometro con sistema asta¬ 
tico ad aghi e dette un notevole contributo 
allo sviluppo della cablografia, Werner Von 
Siemens (1816-1892), fisico tedesco e suc¬ 
cessivamente grande industriale, al quale 
fu dedicata l’unità pratica di conducibilità 
elettrica, ed il russo P. N. Jablockod 
(1847-1894), il cui contributo allo sviluppo 
della tèrmo-elettricità fu notevole. 

Come abbiamo già accennato, sarebbe 
impresa ardua citare il solo nome di tutti 
coloro che nella seconda metà del secolo 
XIX diedero il loro valido contributo a fa¬ 
vore dello studio dei fenomeni elettrici. 
Fra questi riteniamo doveroso segnalare 
l’opera del fisico italiano Antonio Paci- 
notti (1841-1912) pisano, che per primo 
costruì un motore elettrico capace di fun¬ 
zionare come generatore di elettricità, e 
noto sotto il nome di anello dì Pacìnotti, 
dimostrando, inoltre, il principio della re¬ 
versibilità dinamo-motore. 
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L'invenzione del Pacinotti, che fu inse¬ 
gnante airUniversìtà di Cagliari e di Pisa, 
oltre ad essere senatore, fu resa nota sol¬ 
tanto dopo che il belga Teofilo Gramme 



Figura 7 - I primi modelli di motore a campo 
rotante realizzati da G. Ferraris. 


realizzò una macchina similare. La priorità 
deiritaliano venne sancita dieci anni dopo 
ad un congresso elettrotecnico tenutosi a 
Parigi, 



Figura 9 - Una delle prime lampade con fila¬ 
mento di carbonio costruita dall'Italiano A. Cruto. 
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Un altro illustre italiano fu Galileo Fer¬ 
raris (1847-1897), di Livorno Vercellese, 
il quale nel 1888 enunciò il principio del 
campo magnetico rotante. Egli dimostrò 
che due rocchetti uguali disposti a 90 gradi 
l'uno dall'altro e percorsi da correnti alter¬ 
nate sfasate fra loro di un quarto di perio¬ 
do, generavano un campo magnetico ro¬ 
tante uniforme. Detta invenzione consentì 
la costruzione dei motori elettrici ad in¬ 
duzione. 

Sorprendente per quell'epoca fu la pro¬ 
fezia di un professore tedesco, il quale 
nell'seguire alcuni esperimenti con il te¬ 
legrafo elettrico a due fili, come vedremo 
nell'apposito capitolo, aveva notato che il 
circuito funzionava ugualmente malgrado 
uno dei due fili fosse interrotto. Si tratta 
del professor A. Steinhell il quale, in se¬ 
guito a tale avvenimento, sentenziò che 
presto gli uomini avrebbero potuto comu¬ 
nicare fra loro slenza l'ausilio di apparati 
collegati à dei conduttori. Egli non volle 
spiegare questa affermazione e tanto me¬ 
no volle ritrattarla, ragione per cui i suoi 
colleghi lo definirono malsano di mente. 
Molto probabilmente se lo Steinhell aves¬ 
se espresso i suoi pensieri in modo più 
chiaro avrebbe potuto passare alla storia 
almeno come un precursore del calibro di 
Giulio Verne! 

L'invenzione del trasformatore, che eb¬ 
be la prima applicazione pratica a Londra 
nel 1882 e che fu presentato in modo defi¬ 
nitivo a Torino nel 1884, è opera del fran¬ 
cese Lucien Gaulard (1850-1888). 

Il Loornis, un dentista americano, nel 
1865 riuscì a produrre dei perturbamenti 
nell'atmosfera, sotto forma di onde elèt¬ 
tromagnetiche, che erano percettibili a 
distanza, mentre attorno al 1870 Hittorf 
e Crookes fecero studi molto profondi sul¬ 
l'elettricità pura,; sui raggi catodici e sui 
fenomeni della fluorescenza, studi che 
successivamente furono ripresi dal Gold- 
Stein e da Anderson. 

William Crookes (1832-1910) studiando 
i fenomeni dovuti alle scariche elettriche 
nei gas rarefatti, facilitò la strada al te- 
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desco Wilhelm Konrad Roentgen (1845- 
1923), premio Nobel, il quale scoprì i 
raggi X (o Roentgen) che furono il punto 
di partenza della radiografia, della radio¬ 
scopia e della radioterapia. 

Notevole fu pure l'apporto alla scienza 
dato dal fisico inglese James Prescott 
Joule (1818-1889), che effettuò importan¬ 
tissime ricerche sulla trasformazione del 
calore in lavoro e segnalò il fenomeno da 
lui scoperto, noto con il nome di effetto 
Joule, secondo il quale se un conduttore 
è percorso da una corrente elettrica svi¬ 
luppa un precisato numero di calorie. 

Il nome di Joule è stato dato all’unità di 
lavoro. 

Quale importanza abbia avuto per l'era 
moderna il genio di Thomas Alva Edison 
(1847-1931), nato nell'Ohio, è universal¬ 
mente noto. Egli riuscì a stabilire che i fe¬ 
nomeni elettrici, in determinate condi¬ 
zioni, si manifestano sotto forma di im¬ 
pulsi aventi natura oscillatoria. Realizzò 
inoltre la prima lampada ad incandescenza 
scoprendo il cosiddetto «Valve effect » 
che aprì la strada al Fleming prima, e al 
De Forest, dopo per l'inivenzione della 
valvola elettronica. 

AM'Edison fu pure intestato un brevetto 
relativo aila trasmissione a distanza senza 
fili, basato sul principio dell'induzione. 

Questo brevetto fu richiesto nell'anno 
1885 ed accordato nel Dicembre 1891 con 
il numero 465.971 ma venne ceduto suc¬ 
cessivamente alla Marconi Wireless, 
avendone il richiedente riconosciuto la 
priórità nefl'esecuzione delle comunicazio¬ 
ni a distanza. 

Nel 1879 l’italiano Alessandro Cruto 
(1847-1908), presentava la prima lampada 
con filamento di carbonio puro e cristalliz¬ 
zato. In seguito fondava la prima fabbrica 
di tali lampade ad Alpignano, seguito dal¬ 
l’olandese Gerard Philips (1858-1942), dal 
quale discende l’attuale gruppo Philips no¬ 
to in tutto il mondo. 

In Russia la prima lampadina ad incan¬ 
descenza fu costruita dal fisico Lodighin 
(1847-1923). 
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CONTROLLO DI VELOCITA’ 
AD IMPULSI 

(Da « Radio Models » - 
Maggio 1968) 

Questa unità elettronica di 
controllo è stata studiata per 
consentire la regolazione del¬ 
la velocità di motori elettrici 
impiegati su modellinì radio- 
comandanti, e rivela la sua 
massima utilità in quanto per¬ 
mette di mantenere inalterata 
la coppia di torsione, anche a 
basse velocità. In sostanza, sì 
tratta dell'equivalente a cor¬ 
rente continua dì un disposi¬ 
tivo funzionante a corrente al¬ 
ternata, usata oggigiorno per 
controllare la velocità dei tra¬ 
pani elettrici. 

Per ottenere questo metodo 
dì controllo mediante un si¬ 
stema elettronico, il circuito 
deve essere in primo luogo 
in grado dì produrre impulsi 
aventi una determinata lun¬ 
ghezza; ad esso è possibile 
applicare i segnali di infor¬ 
mazione recanti il comando dì 
inserimento o di disìnseri- 
mento. 


Tale circuito viene qui ri¬ 
prodotto, unitamente ad una 
piantina della basetta a circui¬ 


ti stampati sulla quale esso 
può essere realizzato. Osser¬ 
vando lo schema, si può no- 
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tare che il transistore a giun¬ 
zione singola VT1 compie tale 
funzione unitamente ai com¬ 
ponenti ad esso associati, va¬ 
le a dire ad R1, VR1 e CX, che 
controllano la frequenza di 
ripetizione degli impulsi. 

Con questo dispositivo, è 
possibile ottenere una varia¬ 
zione della frequenza di ripe¬ 
tizione degli impulsi che ri¬ 
sulta compresa tra uno e tren¬ 
ta impulsi al secondo, in re¬ 
lazione al valore che viene at¬ 
tribuito a VR1. Gli impulsi 
prodotti sono del tipo avente 
la forma classica a dente di 
sega: tali impulsi possono as¬ 
sumere successivamente una 
forma d’onda rettangolare, pri¬ 
ma che vengano sfruttati per 
apportare l’azione di control¬ 
lo. Essi vengono infatti convo¬ 
gliati — tramite un diodo — 
al transistore VT2, il quale — 
unitamente a VT3 — provvede 
appunto a modificarne la for¬ 
ma d’onda rendendola rettan¬ 
golare. 

La resistenza variabile VR3 
presente nel circuito di emet¬ 
titore di VT2 controlla la du¬ 
rata degli intervalli in cui il 
segnale è presente o assen¬ 
te, e ^ di conseguenza — 
costituisce la resistenza che 
permette di regolare la velo¬ 
cità del motorino comandato. 
VT4 ha il compito di mante¬ 
nere inalterata la forma d’on¬ 
da degli impujsi, e li applica 
al transistore di uscita VT5 
che commuta il motore appli¬ 
cando ad esso oppure inter¬ 
rompendo la tensione di ali¬ 
mentazione, a seconda degli 
ordini che riceve dal circuito 
che lo precede. 

L’articolo fornisce numerosi 
dettagli sulla realizzazione 
pratica di questo dispositivo, 
in quanto — oltre ai valori 
dei componenti — fornisce 
anche i dati pratici relativi 


airallestimento della basetta 
a circuiti stampati, dì cui for¬ 
nisce addirittura il negativo a 
grandezza naturale. Oltre a 
ciò, l’autore fornisce anche 
un esempio pratico di natura 
schematica delle possibilità 
di impiego di questo disposi¬ 
tivo, peraltro di realizzazione 
assai facile. 


MAGGIORE SICUREZZA 
NEI CIRCUITI INTEGRATI 
PLASTIFICATI 

(Da « Electronic Products » - 
Maggio 1968) 

Mediante un nuovo procedi¬ 
mento che sigilla ermetica¬ 
mente ì circuiti integrati, la 
Westìnghouse ha potuto rea¬ 
lizzare dei circuiti che si adat¬ 
tano a tutte le specifiche dì 
carattere militare. 

« Goldilox » è il marchio di 
fabbrica che protegge il nuo¬ 
vo procedimento. Esso indivi¬ 
dua pertanto tre nuove pre¬ 
rogative: 

1) l’impiego del nitrtrro di 
silicio: 

2) la copertura delle inter¬ 
connessioni mediante vetro: 

3) l’uso di un sistema di 
saldatura ad oro-titanio. 



Il nitruro di silicio sostitui¬ 
sce il comune vetro ad ossi¬ 
do di piombo 0 a fosforo. Es¬ 
so ritarda in modo apprezza¬ 
bile la migrazione di ioni, eli¬ 


minando l’inversione e le per¬ 
dite a temperature elevate. 

La copertura in vetro delle 
interconnessioni rende la su¬ 
perficie assolutamente insen¬ 
sìbile alle graffiature, aH’umì- 
dità, e ad altri contaminanti. 

Il sistema di saldatura ad 
oro-titanio — infine — consì¬ 
ste neH’applicazìone di uno 
strato di titanio alternato tra 
lo strato di allumìnio e quel¬ 
lo dì saldatura ad oro, e que¬ 
sta combinazione elimina un 
altro pericolo di alterazione, 
dovuta aH’instabilità metal¬ 
lurgica dei sistemi dì saldatu¬ 
ra metallica, che sì verifica 
con temperature superiori ai 
200"C. 

La fotografia che qui ripro¬ 
duciamo rappresenta uno dei 
lati di un circuito integrato 
realizzato con il procedimento 
al quale abbiamo fatto cen¬ 
no. I vantaggi che derivano 
da questo sistema consistono 
naturalmente in una sicurez¬ 
za di funzionamento assai 
maggiore, senza tuttavìa che 
vengano compromesse le pre¬ 
rogative dì peso ed ingombro 
ridotti. 


CONSIDERAZIONI 
SULL’IMPIEGO 
DEI CIRCUITI INTEGRATI 
IN GIAPPONE 

(Da « Electronics » - 
13 Maggio 1968) 

L’articolo presenta numero¬ 
si aspetti interessanti, soprat¬ 
tutto in considerazione dell’e¬ 
norme sviluppo al quale sono 
attualmente arrivati nel mon¬ 
do intero i circuiti integrati: 
l’autore considera infatti il 
punto tecnologico al quale i 
giapponesi sono arrivati al 
giorno d’oggi, effettua un ocu¬ 
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lato confronto rispetto allo 
stato attuale delle cose negli 
Stati Uniti, e considera infine 
quale è la direzione verso la 
quale sono orientate le ricer¬ 
che in Giappone, spiegandone 
i motivi. 


Diversamente dalle fabbri¬ 
che statunitensi, che traggo¬ 
no benefici da notevoli stan¬ 
ziamenti finanziari da parte 
del Governo per applicazioni 
a carattere militare e spazia¬ 
le, le fabbriche giapponesi ri¬ 
volgono ì loro sforzi lungo le 
direzioni dettate dalle stesse 
esigenze della loro industria. 

Di conseguenza, mentre le 
fabbriche americane di semi¬ 
conduttori sono state in gra¬ 
do dì sviluppare intere fami¬ 
glie di dispositivi logici bipo¬ 
lari e di circuiti lineari per 
impieghi generici, le fabbri¬ 
che giapponesi hanno dovuto 
accontentarsi dell’elaborazio¬ 
ne di circuiti specifici per ap¬ 
plicazioni specifiche. Ciò spie¬ 


ga l’enorme flusso dì circui¬ 
ti integrati dagli Stati Uniti 
al Giappone. 

La foto che qui riproducia¬ 
mo rappresenta l’aspetto 
esterno dì un oscillatore di 
produzione Toshiba, impiegan¬ 


te un diodo per la variazione 
della frequenza, e funzionante 
con frequenze comprese tra 
110 e 240 MHz, su due ca¬ 
nali. La perfezione tecnica, le 
ridotte dimensioni, che risul¬ 
tano evidenti dal confronto 
con la carta millimetrata, e 
l’ingombro minimo di questa 
apparecchiatura sta a dimo¬ 
strare che anche in Giappo¬ 
ne sono stati conseguiti no¬ 
tevoli progressi in questo 
campo specìfico. 

Il lettore che desiderasse 
quindi aggiornarsi su quanto 
accade nel mondo nel cam¬ 
po dei circuiti integrati, tro¬ 
verà in questa nota ampi det¬ 
tagli che gli potranno essere 
di grande utilità. 


CIRCUITI 

PER IL CONTEGGIO 
INDUSTRIALE 

(Da « Industriai Electronics » • 
Giugno 1968) 

Il moderno calcolatore nu¬ 
merico può essere usato per 
misurare un parametro fisico 
in tutti quei casi nei quali un 
treno di impulsi aventi una 
frequenza proporzionale alla 
ampiezza di quel parametro 
può essere ricavato da un 
trasduttore o da altri dispo¬ 
sitivi. Di conseguenza, i pa¬ 
rametri come ad esempio il 
numero di unità uscenti da 
una linea di produzione, la 
velocità rotativa dì un moto¬ 
re, la frequenza del segnale 
di uscita fornito da un oscil¬ 
latore, ed altri, possono es¬ 
sere misurati a velocità ele¬ 
vate e con grande precisione. 

Questo articolo, che è il 
primo di una serie, descrìve ì 
princìpi basilari dì funziona¬ 
mento del calcolatore nume¬ 
rico, ed approfondisce i det¬ 
tagli relativi alle possibilità 
di applicazioni ed alla preci¬ 
sione delle misure che è pos¬ 
sibile eseguire. 


AMPLIFICATORI 
A CORRENTE CONTINUA 
PER TRASDUTTORI 

(Da « Industriai Electronics » 
Maggio 1968) 

Il lettore saprà certamente 
che nella gamma dei trasdut¬ 
tori non sono compresi sol¬ 
tanto microfoni ed altopar¬ 
lanti, bensì lo sono anche 
tutti quel dispositivi che ser¬ 
vono per convertire un tipo di 
energia in un altro: di conse¬ 
guenza, anche le termocoppie, 
i dispositivi per la misura di 
tensioni meccaniche ed i ter- 
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mistori possono essere con¬ 
siderati come dispositivi fa¬ 
centi appunto parte della ca¬ 
tegoria dei trasduttori. 

Naturalmente, si tratta di 
trasduttori che forniscono se¬ 
gnali a variazione assai lenta: 
di conseguenza, prima che il 


Le capacità presenti in se¬ 
rie al segnale nei normali cir¬ 
cuiti di amplificazione a cor¬ 
rente alternata ne impedisco¬ 
no l'impiego con segnali a 
frequenza assai bassa. Oltre a 
ciò, gli effetti che la tempe¬ 
ratura esercita nei confronti 
dei valori dei componenti, ed 



segnale di uscita da essi for¬ 
nito possa essere impiegato 
utilmente per effettuare mi¬ 
sure 0 controlli, le relative va¬ 
riazioni devono essere ampli¬ 
ficate mediante l'impiego di 
speciali tipi di amplificatori, 
noti appunto col termine di 
amplificatori a corrente con¬ 
tinua. 

Questo tipo di amplificato- 
re presenta naturalmente nu¬ 
merose altre possibilità di 
applicazioni agli effetti dei 
circuiti di alimentazione, di 
strumentazione eccetera. 


in modo particolare dei tran¬ 
sistori, possono produrre va¬ 
riazioni nella caratteristica di 
uscita che alterano notevol¬ 
mente il risultato. Per questi 
ed altri motivi, si ricorre nor¬ 
malmente all'impiego di am¬ 
plificatori a corrente conti¬ 
nua, di cui la figura che ripor¬ 
tiamo illustra un esempio ti¬ 
pico. 

Nel circuito citato, i due 
transistori sono collegati tra 
loro in modo che l'emettitore 
risulta in comune, a prescin¬ 
dere dal disaccoppiamento co¬ 


stituito dai componenti R5 ed 
R6, e ciò in quanto entram¬ 
bi fanno capo alla resistenza 
comune R7. I segnali di in¬ 
gresso vengono applicati alla 
base di Tr1 o Tr2, oppure ad 
entrambe, così come è indi¬ 
cato, mentre il segnale di 
uscita si presenta in corri¬ 
spondenza dei collettori dei 
transistori in una versione 
amplificata della differenza 
tra i due segnali di ingresso. 
A causa di ciò, il circuito può 
essere normalmente definito 
col termine di amplificatore 
differenziale. 

La breve nota che recensia¬ 
mo si dilunga sulle prestazio¬ 
ni tipiche di questo amplifi¬ 
catore a corrente continua, e 
fornisce inoltre tutti i det¬ 
tagli realizzativi, in relazione 
ai tipi di transistori che è 
possibile adottare per tradur¬ 
lo in pratica. 


SPETTROFOTOMETRI 
PER LUCE VISIBILE 
ED ULTRAVIOLETTA 

(Da Electronique » - 
Maggio 1968) 

Gli spettrofotometri si pre¬ 
stano a numerosissime appli¬ 
cazioni nel campo dell’analisi 
di prodotti. I nuovi concetti 
sui quali si basano tali stru¬ 
menti nella moderna tecnica 
realizzativa, abbinata ad un 
accoppiatore automatico di 
scintille e ad un registratore 
ad uscita lineare, ne facilita 
considerevolmente l’impiego. 

In primo luogo, la nota de¬ 
scrive due nuovi modelli di 
recente produzione; il tipo 
SP500 seconda serie copre 
una gamma di lunghezze d'on¬ 
da compresa tra 186 e 
1.000 mip,; il modello SP600 
seconda serie copre invece 


2102 


SELEZIONE RADIO - TV / N, 11 - 19^8 


una gamma compresa tra 335 
e 1.000 mi[jL. Uno scambiatore 
automatico può funzionare 
con i due tipi di strumenti; 
esso permette infatti di ana¬ 
lizzare automaticamente fino 
a cinquanta provette, senza 
necessità di controllo da par¬ 
te deH’operatore. 


giore precisione fotometrica 
in quanto non implica la ne¬ 
cessità che il contatore ab¬ 
bia un comportamento linea¬ 
re; per contro, l’indicazione 
diretta — che fornisce risul¬ 
tati istantanei e, se lo sì de¬ 
sidera, continuativi — per¬ 
mette di impiegare gli stru- 



Entrambi i tipi presèntano 
due modi diversi di funziona¬ 
mento, scelti mediante un 
commutatore; l'uscita amplifi¬ 
cata proveniente dal rivelato¬ 
re può essere misurata me¬ 
diante il metodo potenziome- 
trico ad indicazione del livel¬ 
lo zero. Di conseguenza, può 
essere applicato direttamente 


mentì per le analisi correnti 
ripetute e per gli studi ci¬ 
netici. 

Le figure che qui riprodu¬ 
ciamo rappresentano rispetti¬ 
vamente gli schemi ottici dei 
due nuovi spettrofotometri; 
Io schema superiore è quel¬ 
lo della versione SP500, men- 


senta la fessura attraverso la 
quale il raggio viene fatto 
passare, mentre Y individua la 
posizione dell’otturatore del¬ 
la corrente parassita. 

Lo spettrofotometro SP500 
seconda serie comporta due 
sorbenti dì luce, con lampa¬ 
da a filamento di tungsteno, 
selezionabili mediante uno 
specchio la cui posizione vie¬ 
ne comandata mediante un 
solenoide. La commutazione 
automatica a 340 mu può es¬ 
sere ottenuta anche a mano. 

Se tra i nostri lettori ve ne 
è qualcuno che si occupa sot¬ 
to qualsiasi aspetto delle 
applicazioni spettrofotometri¬ 
che, troverà in questo artico¬ 
lo numerosi dettagli informa¬ 
tivi. 


LA TELEVISIONE 
A COLORI 
DILETTANTISTICA 

Circuiti di scansione 

(Da « Radio Pratìque » - 
Maggio 1968) 



ad un contatore incorporato 
(solo sulla versione SP500) 
oppure (nel caso delle due 
versioni) ad un contatore, un 
registratore oppure un dispo¬ 
sitivo per la registrazione nu¬ 
merica, esterni. 

Il metodo ad indicazione 
dello zero fornisce una mag- 



Y 


tre quello inferiore è riferito 
alla versione SP600. C rap¬ 
presenta lo scompartimento 
in cui è contenuta la cellula, 
D il rivelatore a cellula foto- 
elettrica, F il filtro, L la len¬ 
te di condensazione, M lo 
specchio, P il prisma, ed S 
la sorgente di luce. X rappre¬ 


Nella televisione a colori, 
così come nella televisione in 
bianco e nero, il funzionamen¬ 
to dei tubi a raggi catodici 
che riproducono Timmagìne è 
basato su due operazioni dif¬ 
ferenti che vengono esercita¬ 
te sul fascio catodico: la mo¬ 
dulazione di intensità, avente 
il compito di variare la fluore¬ 
scenza dello schermo per la 
rioostruzione delle tonalità 
dell’immagine, e lo sposta¬ 
mento del fascio catodico, 
che viene costretto a descri¬ 
vere delle righe orizzontali 
sullo schermo che si susse¬ 
guono dall’alto in basso nei 
cosiddetti campi interlacciati. 

Per ottenere le tensioni a 
videofrequenza si fa uso dì un 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 11 - 19Ó8 


2103 
































insieme di ricezione detto ri¬ 
cevitore TV immagine (e vi¬ 
sione) composto da un bloc¬ 
co ad Alta Frequenza varia¬ 
tore di frequenza, e di un am¬ 
plificatore a frequenza inter¬ 
media, seguito da un rivelato¬ 
re a modulazione d’ampiezza 


L'articolo riepiloga quelli 
che sono i concetti basilari 
sui quali si fonda l’attuale te¬ 
levisione a colori, e fornisce 
alcuni diagrammi che esami¬ 
nano dettagliatamente la na¬ 
tura e la struttura del segnale 
video composto. La figura che 



e da un disposrtivo di lumi¬ 
nanza quando si tratta di te¬ 
levisione in bianco e nero, 
oppure di luminanza e cromi¬ 
nanza quando si tratta invece 
di un ricevitore per televi¬ 
sione a colori. 

È utile rilevare che i circuiti 
di luminanza e quelli di cro¬ 
minanza sono assai simili tra 
loro nei tre sistemi Secam, 
Pai ed NTSC. Si tratta dei cir¬ 
cuiti che costituiscono le 
quattro sorgenti che pilotano 
il tubo a raggi catodici: quella 
di luminanza che amplifica il 
segnale Y, e quelle di cromi¬ 
nanza che amplificano i segna¬ 
li video differenza R - Y, B - Y, 
e V - Y. Sono invece diversi 
i dispositivi destinati ad 
estrarre il segnale differenza 
a video frequenza; nel segna¬ 
le video composto, ottenibile 
aH’uscita del rivelatore a mo¬ 
dulazione di ampiezza, dispo¬ 
sto successivamente aH’am- 
plificatore di Media Frequen¬ 
za video, sono incorporati ol¬ 
tre ai segnali di luminanza 
e di crominanza anche i se¬ 
gnali di sincronismo destinati 
alle basi dei tempi di riga e 
di quadro. 


qui riproduciamo è uno sche- 
mino che costituisce un esem¬ 
pio di circuito utilizzabile 
quando il segnale di sincro¬ 
nismo è di polarità negativa, 
e quindi quando gli impulsi 
di riga sono invece di pola¬ 
rità positiva. 

Occorre aggiungere che la 
nota che recensiamo non è 
un articolo a sé stante, bensì 
costituisce la tredicesima par¬ 
te dì una serie dì articoli che 
elaborano l’argomento dalle 
sue fondamenta. Non sappia¬ 
mo quante altre puntate se¬ 
guiranno quella che recensia¬ 
mo, sebbene gli argomenti 
considerati in questa tredice¬ 
sima parte sono tali da far 
presumere che l’argomento 
sia in fase di conclusione. 


LE NUMEROSE 
APPLICAZIONI 
DELLA TELEVISIONE 
A CIRCUITO CHIUSO 

(Da « Electronic Products » - 
Maggio 1968) 

La televisione a circuito 
chiuso costituisce spesso il 
metodo migliore (ed a volte 


persino l’unico metodo) me¬ 
diante il quale è possìbile 
risolvere un gran numero di 
problemi di carattere indu¬ 
striale. Le relative telecame¬ 
re ed i monitori per televisio¬ 
ne a circuito chiuso sono at¬ 
tualmente in uso — ad esem¬ 
pio — negli impianti per la 
sorveglianza degli stabilimen¬ 
ti: altrettanto dicasi nei con¬ 
fronti delle organizzazioni fer¬ 
roviarie, per effettuare un ac¬ 
curato controllo agli effetti 
della commutazione e dello 
smrstamento del traffico. Gli 
addetti allo sfruttamento del¬ 
le miniere si servono su va¬ 
sta scala di queste apparec¬ 
chiature, soprattutto per il 
controllo di funzionamento de¬ 
gli impianti di frantumazione. 
Negli impianti per la fabbri¬ 
cazione del cemento, la tele¬ 
visione a circuito chiuso vie¬ 
ne impiegata per l’osservazio¬ 
ne a distanza nelle zone peri¬ 
colose, e la medesima cosa 
accade anchè nelle fornaci per 
la lavorazione dell’acciaio, per 
tenere sotto controllo il fun¬ 
zionamento delle laminatrici e 
dei relativi quadranti. 

Mediante il collegamento 
tramite cavi coassiali, gli im¬ 
pianti di trasmissione per te¬ 
levisione a circuito chiuso a 
bassa potenza possono distri¬ 
buire immagini dettagliate con 
uno standard pari a circa ot¬ 
tocento righe per ottenere 
una elevata risoluzione oriz¬ 
zontale, il che consente l’os¬ 
servazione diretta dì notevoli 
particoiari. 

L’articolo che recensiamo 
considera sette esempi tipici 
di applicazione della televisio¬ 
ne a circuito chiuso, illustran¬ 
doli con delle foto che rap¬ 
presentano l’applicazione tipi¬ 
ca, mettendo così in chiara 
evidenza le notevoli possibi¬ 
lità offerte da questa branca 
dell'elettronica. 


2104 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 1T - 1968 


ELETTROACUSTICA 

impianti di diffusione sonora di qualsiasi tipo e po¬ 
tenza - impianti stereofonici ad alta fedeltà - impianti 
ed apparecchiature per filodiffusione - impianti di 
traduzione simultanea, via filo e via radio - impianti 
interfonici per ufficio ed industriali - microfoni - 
preamplificatori normali e di linea con miscelatori 
- amplificatori di potenza - altoparlanti normali e ad 
alta fedeltà - diffusori acustici a linea di suono. 
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LA 

SCRIVANIA 

DELLO 

ZIO 



SAREMO RADIOCOMANDATI? 


Speriamo di no. Almeno, speriamo che una certa operazione, ora sperimentata 
sulle scimmie, se in futuro troverà applicazione fra gli uomini venga utilizzata soltanto 
a fini leciti. 

Una nuova tecnica per lo studio dei centri nervosi regolatori del comportamento 
animale, prevede l'impianto di microelettrodi nel cervello. 

Gli esperimenti, fatti sulle scimmie come detto, non hanno arrecato nè danni nè 
disturbi agli animali. 

Un apparato miniaturizzato inserito sotto l’epidermide dorsale e capace di regi¬ 
strare 0 trasmettere onde radio su tre canali ha consentito di rilevare a distanza delle 
informazioni sul comportamento del quadrumane. 

Ma poi si è presentato anche il fenomeno inverso, e cioè la possibilità di modi¬ 
ficare a distanza, per mezzo di una radioemittente, il modo di comportarsi degli 
animali stessi. 

Ora capirete che, se questa tecnica sr svilupperà in futuro, potremo trasformare, 
con le radioonde, delinquenti abituali in persone onestissime, gli ossessi in tranquilli 
e così via. Con questa prospettiva, l’invenzione non andrebbe neanche male. Ma se a 
qualcuno saltasse il ticchio di fare il contrario? 


POLIFEMO AL SUPERMARKET 


Le statistiche mondiali mostrano che i furterelli ai supermarket costituiscono 
l’uno-due per cento del giro d’affari complessivo. 

A soddisfazione comune, e per contribuire a far sorgere la fiducia che, ingiusta¬ 
mente, noi non abbiamo di noi stessi, dirò che le medesime statistiche mondiali 
indicano l’Italia come il paese dove si verifica il minor numero di quei piccoli furti o 
« taccheggi » come dicono i cronisti. 

Dato che la percentuale non è trascurabile, qualcuno, non perciò in Italia, ha 
pensato di installare nei supermarket un grande occhio meccanico che si muove, 
come se fosse vero, per mezzo di un motorino. 

Pare che la trovata abbia avuto succes.so. Quel grande, unico occhio che sembra 
guardare per davvero, produce un effetto psicologico assai notevole e scoraggia 
coloro che hanno cattive intenzioni, pur sapendo che si tratta di un meccanismo. 
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CONTROLLO 
EMPIRICO 
DI RICEVITORI 



a cura di 1. Biancoli 


In linea di massima, per effettuare la taratura di un ricevitore stereo funzio¬ 
nante a modulazione di frequenza è indispensabile disporre degli appositi 
strumenti, consistenti in un generatore di segnali a frequenza modulata, in 
un voltmetro elettronico, ed in altre apparecchiature supplementari, con le 
quali è possibile effettuare l’allineamento dal punto di vista professionale. Ciò 
non toglie — tuttavia — che sia possibile effettuare un allineamento assai 
soddisfacente di un ricevitore FM-STEREO, senza disporre dei suddetti stru¬ 
menti, ma disponendo semplicemente di un oscilloscopio a raggi catodici. 
Il sistema che stiamo per descrivere può essere sfruttato con ottimi risultati 
da un tecnico che si rechi a domicilio del cliente per effettuare una ripara¬ 
zione, o un semplice controllo, e la sua conoscenza è utile in quanto semplifi¬ 
ca notevolmente Fattrezzatura che occorre portare con se per interventi di 
questo tipo. 


In genere, il tecnico che prenda in con¬ 
siderazione un ricevitore stereo funzionan¬ 
te a modulazione di frequenza può espri¬ 
mere un giudizio sullo stato di funziona¬ 
mento dell'apparecchiatura semplicemen¬ 
te ascoltando la qualità della riproduzione: 
questo comunque è il metodo che viene 
normalmente adottato anche da chi non 
appartiene al mondo dei tecnici, e permet¬ 
te un giudizio assai superficiale. Se si ha 
invece la possibilità di osservare le carat¬ 
teristiche del segnale stereo sullo scher¬ 
mo di un oscilloscopio, è possibile otte¬ 
nere un numero di informazioni assai più 
elevato, soprattutto per quanto riguarda il 
segnale complesso di tipo multiplex. I 
dati^ informativi che è possibile ricavare 
dalToscillogramma in tal modo ottenuto, 
secondo una nota apparsa su « Electronics 
World » sono tali da consentire pratica- 
mente di effettuare la taratura empirica di 
un ricevitore FM-stereo, senza disporre 


della complessa e costosa attrezzatura so¬ 
litamente necessaria a questo scopo. 

Se colleghiamo il segnale proveniente 
dal canale sinistro (S) e quello prove¬ 
niente dal canale destro (D) rispettiva¬ 
mente agli ingressi di deflessione vertica¬ 
le (V) ed orizzontale (O) di un oscillosco¬ 
pio, abbiamo automaticamente la possibi¬ 
lità di esaminare le caratteristiche del se¬ 
gnale, agli effetti del bilanciamento, della 
fase, e della separazione. 

Con un po’ di pratica, infatti, ne ricavia¬ 
mo la possibilità di identificare la sotto¬ 
portante multiplex, nonché di allineare e 
di controllare l’amplificatore funzionante 
sulla portante multiplex. Se si effettua l’al¬ 
lineamento nei confronti dei segnali di va¬ 
lore assai preciso irradiati da una emit¬ 
tente FM-stereo, grazie al relativo livello 
di modulazione assai ben controllato, ci 
risulta possibile evitare completamente il 
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problema dell’eventuale impiego di un ge¬ 
neratore di segnali multiplex che sia pur 
leggermente starato. Sotto questo aspet¬ 
to, la tecnica che stiamo per descrivere 
presenta un certo numero di vantaggi. 

La stereofonia è sostanzialmente un si¬ 
stema nel quale due microfoni separati 
vengono usati per registrare o per tra¬ 
smettere un determinato programma. La 
musica stereofonica riflette costantemen¬ 
te la differenza di posizione dei due micro¬ 
foni suddetti: di conseguenza, sussìste 
continuamente una differenza di volume e 
di fase tra i due segnali. Nelle registra¬ 
zioni orchestrali, si ha sempre un certo 
numero di strumenti che sono udibili e- 
sclusìvamente su di un canale, e non sul¬ 
l’altro. Altri strumenti invece possono es¬ 
sere uditi contemporaneamente su en¬ 
trambi i segnali, con la medesima inten¬ 
sità, a patto che essi risultino equidi¬ 
stanti da entrambi i microfoni. Altri stru¬ 
menti ancora — infine — producono dei 
suoni che risultano udibili in entrambi i 
canali, pur essendo disposti in varie po¬ 
sizioni nell’intera orchestra, ma in modo 
tale da presentare determinate differenze 
di fase e di intensità. Orbene, l’attitudi¬ 
ne da parte di un impianto stereo a ripro¬ 
durre i suoni su di un canale e non sul¬ 
l’altro viene normalmente considerata co¬ 
me caratteristica indispensabile, e defini¬ 
ta con termine tecnico di separazione. 


OSSERVAZIONE OSCILLOSCOPICA 
DEL SUONO STEREOFONICO 

Eseguendo l’operazione che qui di se¬ 
guito viene descritta, è possibile misura¬ 
re fino a qual punto l’impianto stereofo¬ 
nico risponde ad una determinata registra¬ 
zione. In primo luogo occorre regolare 
roscilloscopio in modo tale che gli am¬ 
plificatori di deflessione verticale ed oriz¬ 
zontale possano funzionare con segnali 
di ingresso a corrente alternata. Colle¬ 
gare quindi l’uscita del canale sinistro 
del rilevatore fonografico («pick-up»), 
oppure l’uscita del preamplificatore sini¬ 
stro, all’ingresso verticale, ed unire tra 
loro i terminali « caldi » di ingresso del¬ 
l’amplificatore orizzontale e di quello ver¬ 
ticale, mediante un ponte. Portare poi al 
massimo il guadagno orizzontale, e met¬ 
tere in funzione il giradischi riproducen¬ 


do un disco qualsiasi. Regolare quindi il 
guadagno verticale finché la traccia lumi¬ 
nosa presente sullo schermo deH’oscillo- 
Scopio assume l'inclinazione di 45°. 

A questo punto, togliere il ponte di col- 
legamento tra i due terminali di ingresso, 
e collegare l’uscita per il canale destro 
del rilevatore (oppure l'uscita del pre¬ 
amplificatore destro) all’ingresso orizzon¬ 
tale deH'oscilloscopio. 

In tali condizioni, se si effettua la let¬ 
tura di un disco monofonico, la traccia 
luminosa visibile sullo schermo deve as¬ 
sumere l’inclinazione dì 45°, così come sì 
osserva alla figura 1-A. Naturalmente, se 
le due uscite non sono eguali tra loro, la 
traccia luminosa subirà degli spostamen¬ 
ti rispetto alla suddetta inclinazione. Una 
eventuale lieve regolazione del control¬ 
lo di bilanciamento del preamplificatore è 
comunque sufficiente per compensare gli 
eventuali sbilanciamenti. 

Quando invece sì effettua la lettura di 
un disco stereofonico, sullo schermo del- 
l’oscilloscopìo si presentano tracce lu¬ 
minose di diversa natura. Se il brano mu¬ 
sicale registrato sul disco sotto lettura 
determina segnali di eguale ampiezza in 
entrambi i canali, la traccia luminosa vi¬ 
sibile sullo schermo assumerà un aspet¬ 
to simile a quello illustrato alla figura 1-B. 
Si noti che il suddetto oscillogramma è 
sostanzialmente simmetrico rispetto al 
centro. 

Ciò premesso, se il disco e l’impianto 
di amplificazione presentano una buona 
separazione tra i canali, e se nel canale 
sinistro si ha un volume sonoro maggiore 
che non nel canale destro, roscillogramma 
assume invece l’aspetto illustrato alla 
figura 1-C. 

Sempre sussistendo le condizioni di 
una buona separazione sia nel disco sia 
nell’Impianto di amplificazione, quando il 
volume sonoro è maggiore nel canale de¬ 
stro che non nel canale sinistro, la trac¬ 
cia luminosa assume invece un aspetto 
simile a quello illustrato alla figura 1-D, 
nella quale la larghezza è invece maggio¬ 
re dell’altezza. Gli oscìllogrammi-tipo te¬ 
sté considerati possono essere impiega¬ 
ti — grosso modo — come grandezze di 
confronto per controllare l’allineamento 
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Fig. 1 - Esempi di osciilogrammi ottenibili ip varie condizioni: A rappresenta ciò che 
si ottiene in caso di ricezione monofonica: B è ;jn esempio di osciiiogramma derivante 
dail'app|icazione ai due ingressi deii'osciiioscopio dei segnali destro e sinistro, in pratica, 
l'osciliogramma assume una forma tondeggiante, in C si nota che il canaie sinistro 
(verticale) presenta una predominanza sul destro (orizzontale), contrariamente al caso C 
nel quale predomina invece il canale orizzontale, corrispondente al destro del ricevitore 
stereo. 


di complessi stereo funzionanti sul siste¬ 
ma multiplex, nonché agli effetti della ri¬ 
cerca di guasti eventuali negli impianti di 
amplificazione stereo. 

Ad esempio, supponiamo che in un im¬ 
pianto dì amplificazione stereo si lamenti 
una scarsa separazione nei confronti del 


canale sinistro. Un segnale che sìa pre¬ 
sente in entrambi i canali determina un 
effetto di eco, sebbene non risulti udibile 
distintamente se non in minima misura 
da entrambi gli altoparlanti. 

Ciò premesso, sì può iniziare il control¬ 
lo collegando l’ingresso verticale dell'o- 
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scilloscopio all’ingresso del canale sini¬ 
stro, e l’ingresso deM’amplificatore oriz¬ 
zontale all’ingresso del canale destro. In 
tali condizioni, si constaterà certamente 
la produzione di un oscillogramma che ri¬ 
vela una certa differenza di fase. Succes¬ 
sivamente, occorre spostare le connes¬ 
sioni di ingresso deH’osciiloscopio attra¬ 
verso stadi susseguenti, sino a riscon¬ 
trare il punto nel quale l’oscillogramma 
stereo assume l’aspetto di un oscillo¬ 
gramma monofonico, del tipo illustrato 
alla citata figura 1-A. Ciò accade quando 
i due segnali si combinano tra loro in 
modo da costituire un segnale unico. Un 
inconveniente di questo genere può es¬ 
sere provocato dalla presenza di un con¬ 
densatore di filtraggio interrotto, che sia 
comune ad entrambi i canali, oppure quan¬ 
do sussistono delle perdite di isolamen¬ 
to tra le due basette a circuiti stampati 
sui quali sono montati i due amplificatori 
separati per i due canali simmetrici. 

ALLINEAMENTO DI UN RICEVITORE 
FM-STEREO MULTIPLEX 

Quando una stazione emittente a mo¬ 
dulazione di frequenzà irradia un program¬ 
ma stereo col sistema multiplex, i canali 
sinistro e destro (S-l-D) vengono combi¬ 
nati tra loro e modulati direttamente. Ol¬ 
tre a ciò, nel segnale irradiato dalla emit¬ 
tente esiste anche un segnale di banda 
laterale 'a portante soppressa, che viene 
anch’esso modulato: le bande laterali con¬ 
tengono una modulazione sottrattiva dei 
canali audio, rappresentata dall’espressio¬ 
ne S-D. Per ricostruire il segnale di infor¬ 
mazione S-D, è necessario aggiungere nel 
ricevitore una portante alla frequenza di 
38 chilohertz. A tale scopo, dalla emit¬ 
tente stereo a modulazione di frequenza 
viene irradiato un segnale pilota o di con¬ 
trollo, avente la frequenza di 19 chilo¬ 
hertz. Il ricevitore multiplex provvede a 
raddoppiare questa frequenza pilota, pro¬ 
prio per ricostruire il segnale portante 
alla frequenza di 38 chilohertz. 

Quando il segnale S-D così ricuperato 
viene combinato appropriatamente col se¬ 
gnale S-i-D, vengono automaticamente ri¬ 
costruiti i canali separati sinistro e de¬ 
stro, recanti le rispettive informazioni so¬ 
nore. I segnali così ottenuti, aventi l’am- 
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piezza e la fase corrette per ciascuna se¬ 
zione S—D ed S-l-D, vengono applicati ad 
una matrice che provvede ad effettuarne 
la somma algebrica, eliminando le com¬ 
ponenti a frequenza acustica che sono 
sfasate fra di loro. Ne deriva che il se¬ 
gnale destro (D) viene completamente 
soppresso nel canale sinistro, mentre il 
segnale sinistro (S) viene completamen¬ 
te cancellato nel canale destro. A causa 
di ciò, sono disponibile in uscita i segna¬ 
li informativi a frequenza acustica relati¬ 
vi ai canali destro e sinistro (D ed S) che 
vengono così applicati all’ingresso dei ri¬ 
spettivi amplificatori di Bassa Frequenza. ] 

il segnale multiplex così ottenuto può 
essere sfruttato vantaggiosamente per 
eseguire l’allineamento delle bobine e dei i 
vari dispositivi di controllo mediante i i 
quali viene regolata la messa a punto di 
un ricevitore funzionante appunto sul si- ! 
sterna multiplex, in base ad uno dei due ! 

possibili metodi illustrati con gli schemi ; 

a blocchi delle figure 2 e 3. Dal momento 
che le emittenti a modulazione di fre- ] 
quenza non trasmettono sempre costan¬ 
temente programmi stereo, una verifica | 
semplice e breve eseguita semplicemen- i 
te con l’oscilloscopio potrà consentire di ■ 
stabilire se si sta ricevendo una emitten- i 
te multiplex o meno. A tale scopo, l’oscil- S 
loscopio viene regolato in modo da de- i 
flettere il punto orizzontalmente con una i 
frequenza di valore basso, mentre l’in¬ 
gresso dell’amplificatore verticale viene 
collegàto all’uscita del rivelatore a rap- i 
porto, (A in entrambi gli schemi a bloc- ' 
chi), ossia nel punto in cui sono solita¬ 
mente disponibili i segnali di Bassa fre¬ 
quenza. Non appena il sintonizzatore, men¬ 
tre ne viene variata la sintonia, viene 
a trovarsi in condizioni di ricezione di una • 
emittente che non trasmette secondo il 
sistema multiplex, il segnale di Bassa 
Frequenza risulterà visibile sullo schermo ; 
sotto forma di una traccia singola, avente 
l'andamento tipico di una corrente fonica ! 
(così come sì può osservàre a titolo di ' 
esempio alla figura 4-A). Per contro, se il 
sintonizzatore viene a trovarsi in condi- | 
zioni di ricezione di una emittente fun- j 
zionante invece sul sistema multiplex, l’o- ; 
scillogramma che si ottiene assume la 
forma illustrata a titolo di esempio alla 
figura 4-B, che rassomiglia ad un nastro 
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lievemente ondulato, a causa della presen¬ 
za dei segnali a 19 chilohertz e dì quello 
a portante soppressa. 

Nei circuiti di ricezione, si fa solita¬ 
mente uso dì due diversi tipi di generato¬ 
ri della portante multiplex. Il primo tipo 
che è stato adottato è un oscillatore fun¬ 
zionante sulla frequenza dì 19 chilohertz: 


La prima operazione agli effetti della 
messa a punto di un ricevitore di questo 
tipo consiste nell’allineare le bobine dei 
circuiti funzionanti rispettivamente a 19 
ed a 38 chilohertz. I risultati delle ope¬ 
razioni di allineamento vengono osservati 
con roseiIloscopio, effettuando la regola¬ 
zione con una frequenza di analisi oriz¬ 
zontale pari a 9,5 chilohertz. L’ingresso 



Fig. 2 - Schema generico a blocchi di una parte di un ricevitore stereo multiplex, in cui il segnale pilota 
irradiato dalla emittente viene amplificato e quindi raddoppiato al valore di 38 kHz, per ottenere la portante 
che deve essere re-inserita allo scopo di ricavarne in modo appropriato le informazioni audio dei canali 
destro e sinistro. A, B, C, D ed E sono punti di riferimento agli effetti delle operazioni descritte. 



Fig. 3 - Anche in questo schema a blocchi parziale di un ricevitore stereo multiplex il segnale a 19 kHz 
irradiato dalla emittente viene amplificato: tuttavia, nel caso precedente si impiega un rivelatore sincrono 
del tipo a ponte (rappresentato da uno dei blocchi), mentre qui il duplicatore funziona sul principio della 
rettificazione delle due semionde con due soli diodi. I riferimenti sono i medesimi. 


la sua uscita viene sincronizzata col se¬ 
gnale pilota irradiato dalla emittente, do¬ 
po di che viene raddoppiato al valore di 
38 chilohertz. Con questo sistema si ot¬ 
tiene un battimento visibile, quando la fre¬ 
quenza non coincide esattamente col valo¬ 
re appropriato. Il nuovo tipo funziona inve¬ 
ce semplicemente amplificando il segnale 
a 19 chilohertz inviato dalla emittente, il 
quale viene successivamente raddoppiato 
agli effetti della sua frequenza. 
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dell’amplificatore verticale viene collega¬ 
to attraverso una sonda a bassa capacità 
all’uscita deH’amplifìcatore a 38 chilo¬ 
hertz, (punto B in entrambi gli schemi a 
blocchi) , il che consente appunto di otte¬ 
nere gli oscillogrammi desiderati. 

L’operazione consiste nell’allinear# tut¬ 
te le bobine, ad eccezione della trappola 
sintonizzata sulla frequenza di 67 chilo¬ 
hertz, fino ad ottenere la massima aiepiez- 
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Fg. 4 - Altri esempi di oscillogrammi. In A, si osserva un segnale di modulazione privo 
del segnale multiplex; in B il segnale di modulazione contiene quello a 19 kHz e le 
.-- bande laterali. C rappresenta un caso di ricezione monofonica con un certo sfasamento 
tra i due amplificatori. In D — infine —rappresentato un caso tipico di ricezione 
: stereofonica, con la presènza di un certo^ sfasamento tra i canali destro e sinistro. 
" L'interpiretazione di questi oscillogrammi non è péro cosa facile, e può essere effettuata 
, - ^ sólo dopo un certo periodo di'pratica.. - 


'ia dei segnale di uscita, rappresentata 
* dai1’alt«zza della traccia luminosa sull'o- 
scHlosdopio. Se nella suddetta traccia si 
nota la' presenza di un battimento a fre¬ 
quenza molto bassa, ciò significa che una 
, delle bòbine sintonizzate suìla frequen- 

^ za di 19 chilohertz deve essere risinto- 
. ni2zata-fino ad avere un battimento nullo. 

’ "2ÌW‘ , 


La trappola funzionante sulla frequenza 
di 67 chilohertz è quella che presenta la 
bobina di minori dimensioni (ossia con¬ 
sistente nel minor numero di spire) e de¬ 
ve essere messa a punto fino ad ottenere 
la minima ampiezza del segnale di uscita, 
quando il ricevitore viene sintonizzato su 
una emittente del tipo SCA. Questo cir- 
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cuito trappola impedisce il sorgere di un 
segnale di oscillazione, che potrebbe svi¬ 
lupparsi tra le armoniche dell’oscillatore 
funzionante nell’apparecchio ricevente a 
19 kHz, e la sottoportante SCA a 67 kHz. 

A questo punto, occorrre assicurarsi 
che il duplicatore di frequenza non fun¬ 
zioni in pratica in modo da triplicare la 
frequenza anziché raddoppiarla. A tale 
scopo, occorre regolare con molta cura 
i vari comandi deM’oscilloscopio fino ad 
ottenere una traccia luminosa assai sta¬ 
bile, costituita da quattro cicli sinusoidali, 
con una minima ampiezza del segnale di 
sincronismo. Successivamente, è neces¬ 
sario spostare la sonda contenente il bas¬ 
so valore capacitivo di accoppiamento al¬ 
l’uscita dello stadio funzionante alla fre¬ 
quenza di 19 chilohertz (punti C in en¬ 
trambi gli schemi). Se quest’ultimo ef¬ 
fettua il semplice raddoppio della fre¬ 
quenza, sarà facile constatare la presenza 
stabile di due cicli sinusoidali, nella nuo¬ 
va traccia che si presenta sullo schermo 
deH’oscilloscopìo. 

L’operazione successiva consiste nel re¬ 
golare i nuclei o comunque le grandezze 
variabili dei circuiti di sintonia, per de¬ 
terminare la fase esatta della portante 
alla frequenza di 38 chilohertz. Per que¬ 
sta operazione, l’oscilloscopio viene rego¬ 
lato in modo che il guadagno prizzontale 
si trovi al massimo. Gli ingressi orizzon¬ 
tale e verticale (senza interporre la son¬ 
da a bassa capacità) vengono uniti tra 
loro, per cui un unico segnale a corrente 
alternata viene applicato contemporanea¬ 
mente ad entrambi. Il guadagno verticale 
viene regolato in modo tale da determi¬ 
nare sullo schermo una traccia inclinata di 
45°. Successivamente, vengono separati 
tra loro gli ingressi orizzontale e vertica¬ 
le, e quest’ultimo viene collegato all’usci¬ 
ta del preamplificatore del canale sinistro 
(punti D). Lo ingresso deH’amplificatore 
orizzontale deH’oscilloscopio viene invece 
collegato all’uscita del prejamplificatore 
destro (punti E). 

Ciò fatto, se il sintonizzatore è in stato 
di ricezione di un segnale irradiato col 
sistema monofonico, i segnali destro (D) 
e sinistro (S) sono eguali tra loro, per 
cui si ottiene la solita linea luminosa in¬ 
clinata di 45° (come in figura 4 C), con 


la sola eventuale presenza di tracce lu¬ 
minose che se ne discostano saltuaria¬ 
mente. Il numero delle suddette tracce di¬ 
pende dallo sfasamento in corrispondenza 
di particolari frequenze in ciascuno stadio 
di amplificazione, e dal numero degli stadi 
che si trovano tra il discriminatore ed il 
punto di collegamento all’oscilloscopio. 
Qualora la traccia luminosa media non 
avesse esattamente l’inclinazione di 45°, 
è possibile ottenere tale inclinazione ef¬ 
fettuando una lieve compensazione trami¬ 
te il controllo di bilanciamento. 

Non appena il sintonizzatore viene in¬ 
vece portato sulla frequenza in corrispon¬ 
denza della quale esso riceve una emit¬ 
tente stereo funzionante col sistema mul¬ 
tiplex, roscillogramma assume l’aspetto 
di una forma indefinita le cui dimensfoni 
variano continuamente nei due sensi. Le 
serie di forme che la traccia luminosa as¬ 
sume hanno inizio con un punto sullo 
schermo durante i periodi in cui è as¬ 
sente la modulazione, mentre si espande 
fino ad assumere la forma tipica di circoli 
e di ellissi, a volte verticale ed a volte 
orizzontale, che spesso si presentano in¬ 
torno alla linea tipica del segnale mono¬ 
fonico a 45°: un esempio di oscillogramma 
di questo tipo è illustrato in modo indica¬ 
tivo alla figura 4-D. 

Per effettuare la suddetta messa a pun¬ 
to della fase, è preferibile ricevere un se¬ 
gnale contenente un programma musicale 
con dei pieni orchestrali, grazie ai quali 
è possibile ottenere un’immagine oscillo- 
scopica circolare di grandi dimensioni, che 
permettono di effettuare l’allineamento 
con maggiore precisione. Se la fase delle 
bobine sintonizzate sulle frequenze rispet¬ 
tive di 19 e di 38 chilohertz non è corret¬ 
ta, il circolo luminoso appare appiattito 
da un lato della zona a 45*. In tal caso, 
occorre variare lievemente la sintonia di 
ciascuna bobina, in modo da arrotondare 
il lato appiattito. 

Si tenga presente che la regolazione 
delle bobine in questa operazione non con¬ 
siste semplicemente nell’ottenere la mas¬ 
sima ampiefzzaidel segnale. La traccia lu¬ 
minosa visibile sullo schermo dell’oscil¬ 
loscopio varia rapidamente e notevolmen¬ 
te di dimensioni, per cui occorre ruotare 
il nucleo della bobina con angolazioni mi¬ 
nime, e cercare di attribuire all’oscillo- 
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gramma la massima rotondità possibile. 
Se si supera il punto critico, l'immagine 
assume l’aspetto della linea luminosa a 
45°: se l’immagine assume invece una 
forma elittìca, ciò significa che la varia¬ 
zione avviene nel senso giusto. Di con¬ 
seguenza, non rimane che cercare di ren¬ 
dere ancora più rotonda l’elisse: se la ro¬ 
tazione del nucleo è eccessiva, è assai 
facile notare che l’elisse scompare di nuo¬ 
vo, per essere sostituita dalla ben nota 
linea a 45°. In tal caso, occorre ruotare 
il nucleo in senso inverso, e riaprire la 
forma deH’oscillogramma il più possibile, 
dopo di che occorre passare ad un’altra 
bobina. Può accadere che l’immagine oscil- 
loscopica presenti un lato appiattito verso 
il basso, nel qual caso un fieve ritocco 
ad uno dei nuclei è sufficiente a rendere 
simmetriche le due metà della traccia. 

Se il ricevitore è in grado di ricevere 
contemporaneamente più di una emittente 
stereo, conviene esplorare l’intera scala 
di sintonia, onde verificare che la ricezio¬ 
ne sia regolare anche su altre emittenti, 
oltre che su quella sulla quale è stato 
effettuato il controllo. Premettiamo però 
che questa osservazione è di ben scarso 
valore nel nostro caso, in quanto ben dif¬ 
ficilmente in una località del nostro pae¬ 
se è possibile ricevere due emittenti ste¬ 
reo funzionanti su due diverse frequenze. 

VERIFICA DELLA SEPARAZIONE 
E DELLA SOGLIA 

L’operazione di messa a punto succes¬ 
siva consiste nel controllo della separa¬ 
zione. Dal momento che le escursioni ver¬ 
ticali della traccia oscilloscopica rappre¬ 
sentano il segnale sinistro, mentre le 
oscillazioni orizzontali rappresentano il se¬ 
gnale destro, è chiaro che una linea ver¬ 
ticale rappresenta soltanto il segnale si¬ 
nistro, senza segnale destro, il che co¬ 
stituisce il grado di separazione ideale. 
Per contro, una linea orizzontale rappre¬ 
senta la massima separazione nel senso 
opposto, in quanto è costituita soltanto 
dairinformazione destra, in assenza totale 
dell’informazione sinistra. In pratica, l’o¬ 
scillogramma di cui alla figura 1-C denota 
un’ottima separazione soltanto nei con¬ 
fronti del canale sinistro: per contro, lo 
oscillogramma di cui alla citata figura 1-D 


denota una separazione che è incompleta 
ma tuttavia accettabile, s.oltanto nei con¬ 
fronti del canale destro. 

Agli effetti di questa prova, il segnale 
ideale è rappresentato da un assolo stru¬ 
mentale. Sotto questo aspetto, il controllo 
di separazione viene regolato opportuna¬ 
mente, e la traccia luminosa sullo scher¬ 
mo dell’oscilloscopio viene osservata men¬ 
tre il segnale musicale si svolge nella 
sua logica sequenza, operando nei con¬ 
fronti di uno strumento che si trovi su di 
un lato dell’orchestra, e passando succes¬ 
sivamente ad un altro strumento che si 
trovi invece sul lato opposto. Effettuando 
le suddette regolazioni con la massima 
prudenza, ed osservando la musica dal 
punto di vista visivo entro un determinato 
periodo di tempo, sarà assai presto possi¬ 
bile localizzare il punto in corrispondenza 
del quale la separazione è migliore. 

Il controllo di soglia — infine — viene 
regolato in modo tale che l’indicatore ste¬ 
reo non funzioni in modo intermittente 
con segnali di debole entità, oppure negli 
istanti in cui qualcuno si sposta nel me¬ 
desimo locale nel quale il ricevitore fun¬ 
ziona. La luce deve rimanere spenta con 
segnali deboli, e deve accendersi sol¬ 
tanto quando si ricevono segnali dì una 
certa intensità. 

Cosi come accade agli effetti del lavoro 
di allineamento dì qualsiasi tipo di appa¬ 
recchiatura, il tecnico che effettua queste 
operazioni deve sviluppare una certa sen¬ 
sibilità, che è il solo attributo grazie al 
quale è possibile ottenere un risultato 
positivo. Ciò che qui è stato esposto — 
quindi — non può essere considerato che 
come la base delle nozioni necessarie per 
effettuare l’allineamento senza l’attrezza¬ 
tura solitamente considerata indispenea- 
bile, per cui il tecnico che volesse even¬ 
tualmente cimentarsi in questo genere dì 
lavoro farà bene ad effettuarlo due o tre 
volte con diversi tipi di ricevitori, allo 
scopo di acquistare l'esperienza necessa¬ 
ria. In pratica, si tratta semplicemente di 
raggiungere quella abilità manuale e quel¬ 
la rapidità dì decisione che consentono 
di individuare a colpo d’occhio la forma 
d’onda migliore dello oscillogramma, onde 
ottenere la migliore separazione tra i ca¬ 
nali, e quindi il miglior funzionamento di 
un ricevitore stereo multìplex. 
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LEGISLAZIONE 
DELLA RADIO 

NUOVA DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE 
RADIOAUDIZIONI PER I RADIORICEVITORI 
INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE 
E MOTOSCAFI 


Non è raro il caso che i venditori di radioapparecchi, e gli stessi utenti, non abbiano idee 
troppo chiare circa le modalità burocratiche che occorre espletare allo scopo di poter usu¬ 
fruire liberamente di taluni apparecchi radio. 

Un esempio tipico è dato da coloro che procedono airinstallazione di apparecchi tipo auto¬ 
radio ignorando le norme che disciplinano tali impianti e la cui inosservanza ha sempre 
conseguenze poco piacevoli. Di qui l'opportunità di illustrare la legge che tratta detto ar¬ 
gomento. 

La nuova disciplina che regola gli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radio- 
riceventi installati a bordo di autovetture e motoscafi è contemplata dalla Legge n.^ 1235 del 
15 Dicembre 1967 la quale prevede le seguenti norme: 

Articolo V: Per autoradio s'intende qualsiasi apparecchio atto od adattabile a ricevere le 
radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad 
autoscafi. 

Articolo 2®: L'autoradio è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme 
previste dalla presente legge. 

Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abboria- 
mento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabi¬ 
lita al n^ 232 della tabella allegato A al decreto^ del Presidente della Repubblica V marzo 
1961, n^ 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circo¬ 
lazione, con l’osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità 
di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica n^ 39 in data 5 Febbraio 1953. 

Artìcolo 3®: Quando l’autoradio viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola 
con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni 
deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella 
della tassa di circolazione già pagata. 

Articolo 4®; In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con autoradio, l'abbona¬ 
mento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino 
alla scadenza. 
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Articolo 5"^: In caso di rimòzione deirautoradio dairautoveicolo si applicano le norme per la 
detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al decreto-legge 21 febbraio 1938 n° 246, con¬ 
vertito nella legge n^ 880 del 4 Giugno 1938. 

Articolo 6®: Per il pagamento degli abbonamenti all'autoradio, si applicano le disposizioni 
del primo comma deirarticolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche appro¬ 
vato con decreto del Presidente della Repubblica n^ 39 del 5 febbraio 1953. 

Il Ministro delle finanze ha la facoltà di affidare afTACI la riscossione del canone di abbona¬ 
mento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi aU'autoradio per 
il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio 
decreto. 

Il Ministro per le finanze ha, altresì facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, 
modalità di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento all'erario sia per 
i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, 
riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione 
della tassa di circolazione e deirabbonamento aH'autoradio. 

Articolo 7®: Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n^ 834 del r 
dicembre 1945, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per l'autoradio com¬ 
petono al ministero delle finanze. 

Articolo 8®: Chiunque ometta di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente 
legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecu- 
niaria da lire 6.000 a lire 18.000 per l’evasione del canone e da lire 5.000 a lire 15.000 per la 
evasione della tassa di concessione governativa. 

Articolo 9®: Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si 
applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n^ 4. All'accertamento delle suddette 
violazioni sono competenti gli organi indicati all’articolo 38 del testo unico delle leggi sulle 
tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n^ 35 del 5 
febbraio 1953. 

Articolo 10®: Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge valgono, se 
applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legge n^ 246 del 21 febbraio 1938, nel testo 
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto n° 39 del 5 febbraio 
1953, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con 
decreto n° 121 dei V marzo 1961 e successive modificazioni. 

Articolo 11®: / canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione 
governativa per « autoradio » già corrispost/ secondo le precedenti modalità all'atto dell'en¬ 
trata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza. 

Articolo 12®: La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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Il FAHORE 
DI SMORZAMENTO 
DI UN 

AMPLIFICATORE 


L’ABC DELLA 
ELETTRONICA 


in questo articolo, tratto da « Electronique Professionnelie belge » viene indicato 
come calcolare il fattore di smorzamento di un amplificatore al fine di valutarne 
la qualità; vengono inoltre forniti alcuni utili indicazioni nonché alcuni dati di 
prove effettuate. 


LO SMORZAMENTO 
DI UN ALTOPARLANTE 

1 .i a bobina mobile, il cono ed il dispo¬ 
sitivo di sospensione di un altoparlante 
costituiscono un sistema oscillante elet¬ 
tromeccanico che si caratterizza attraver¬ 
so la sua frequenza di vibrazione, altri¬ 
menti detta frequenza di risonanza del¬ 
l’altoparlante. 

Questa risonanza è eccitata da un 
breve impulso dì corrente e al suono cor¬ 
rispondente a questo punto di corrente 
potrà sovrapporsi un suono parassita al¬ 
la frequenza propria dell'altoparlante. 

Una riproduzione corretta dei transitori 
esigerà che la vibrazione del cono possa 
uniformarsi esattamente con la forma del 
segnale d’entrata. 

Per ottenere questa condizione è ne¬ 
cessario smorzare la vibrazione del cono 
fino alla frequenza dì vibrazione. 

Esiste un mezzo poco ortodosso per 
smorzare l’altoparlante e che consìste nel 
porre i suoi capi in cortocircuito. In ef¬ 
fetti, il movimento oscillatorio della bo¬ 


bina mobile nel trasferro del nucleo 
permanente, introduce nella bobina una 
F.E,M. CE’) che darà luogo ad una cor¬ 
rente (!’) la quale, a sua volta, produrrà 
un campo magnetico che sì opporrà a 
quello del nucleo. Ne risulterà un ral¬ 
lentamento della vibrazione del cono del¬ 
l’altoparlante che sarà molto più ener¬ 
gico quanto più intensa sarà la corrente: 


Ri -t- RI 

In questa relazione Ri rappresenta la 
resistenza interna della fonte che eccita 
l’altoparlante ed RI rappresenta l’impe- 
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denza di carico costituita dall’altopar- Si può allora esprimere il fattore di 

smorzamento tramite la relazione: 


Il fattore di smorzamento D si esprime 
tramite il rapporto fra il carico RI e la 
impedenza interna Ri deH’amplificatore 
(altrimenti chiamata impedenza d’usci¬ 
ta), vista attraverso l'altoparlante 


RI _ PI U, • RI2 — U2 • RI, 
Ri RI, • RI2 (U2 —U,) 


= RI 


U, U2 

RI, ~ RI2 

U2 —U, 


(5) 



MISURA DELL’IMPEDENZA D’USCITA 
DI UN AMPLIFICATORE 

Il principio 

La tensione U che si misurerà ai capi 
della carica RI è data dalla relazione clas¬ 
sica: 


Dando ad RI un primo valore RI,, si mi¬ 
sura una tensione: 


LA PRATICA 

Allo scopo si realizzerà il montaggio, 
visibile in figura 4, che consiste in un 
generatore BF; esso fornisce un segna¬ 
le all'entrata deH’amplìficatore, e tra¬ 
mite un voltmetro (0 millivoltmetro) a 
bassa frequenza, si misura la tensione 
ai capi di uscita. 

Si collega l’altoparlante (nel quale la 
impedenza nominale è RI) con delle re¬ 
sistenze ohmiche commutabili RI, ed RI 2 . 


U, =- 


Ri + RI, 


RI, 


( 2 ) 


Per un secondo valore di RI = Rlj si 
tnisura una tensione: 



E 

Ri “F RI2 



(3) 


E combinando le relazioni (2) e (3) si 
ha che: 

p. _ RI, • RI2 (U2— Ui) _ U2—U, 

U, • RI2 — UI2 • RI, ~ U, — U2 


Dopo aver regolato II livello d’entrata 
del l'amplificatore ad un valore tale che 
la tensione d’uscita resti praticamente 
esente da distorsione (il controllo si 
può effettuare tramite un oscilloscopio) 
si misurano le tensioni U, e U 2 corrispon¬ 
denti alle posizioni 1 e 2 del commuta¬ 
tore. 

Quindi applicando la relazione (4) si 
trova la resistenza interna Ri deM’amplifi- 
cato, e con la relazione (5) si effettua 
il calcolo del fattore di smorzamento D. 
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Alcune note importanti 

1. Ponendo RI, = oo (praticamente 
senza carico) si può semplificare la mi¬ 
sura. In questo caso si misurerà una ten¬ 
sione di uscita U, — E. Si porrà in segui¬ 
to RI 2 = RI e si avrà: 


Ri = RI 


U2 


U, —U 2 


= RI 


U 

U 



( 6 ) 


e 


RI _ U 2 
“ U, —U 2 


(7) 


In effetti si ha sovente che il tasso di 
controreazione sia differente alle frequen¬ 
ze molto basse e alle frequenze elevate, e, 
d’altra parte, le caratteristiche del tra¬ 
sformatore d’uscita possono ugualmen¬ 
te introdurre delle variazioni più 0 meno 
importanti. 

3. Se non si dispone di un milNvolt- 
metro in c.a. per misurare le tensioni U, 
e U 2 , ai capi del secondario del trasforma¬ 
tore di uscita, sì può ugualmente effettua¬ 
re la misura della tensione al primario 
del trasformatore. 


In pratica, è sovente sconsigliabile far 
lavorare un amplificatore di potenza sen¬ 
za carico (particolarmente nel caso di 
un amplificatore con trasformatore d’usci¬ 
ta) il che impedisce di applicare il me¬ 
todo semplificato. 


Il carPco rilevato però, non è sempre 
rigorosamente uguale al valore di RI mol¬ 
tiplicato per il quadrato del rapporto di tra¬ 
sformazione. Poiché in effetti, bisogna te¬ 
ner conto della resistenza deH’avvolgimen- 
to primario del trasformatore d’uscita. 



2. Secondo le norme dell’Istituto per 
l’alta fedeltà, la misura del fattore di 
smorzamento si deve fare con un segna¬ 
le d’entrata di 50 Hz, la cui ampiezza è 
regolabile in modo che la potenza di usci¬ 
ta ai capi di RI non superi un quarto 
della potenza nominale dell’amplificatore. 

Nella pratica, i valori trovati durante 
le misure effettuate con un segnale di 
400 0 1000 Hz possono differire sensi¬ 
bilmente da quelli ottenuti con un segna¬ 
le di 50 Hz. 
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4. Risulta evidente che tutti questi 
procedimenti sono molto adatti per am¬ 
plificatori a transìstor, qualunque sia il 
tipo di stadio d'uscita. 

MISURE PRATICHE 
ED INTERPRETAZIONE DEI VALORI 

Sono state effettuate una serie dì mi¬ 
sure su un piccolo amplificatore a bas¬ 
sa frequenza equipaggiato con una val¬ 
vola ECL 82, in cui la parte triodo fun¬ 
ziona come preamplificatrice e l'elemen¬ 
to pentodo è utilizzato come amplificatore. 
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Le resistenze di catodo erano disaccop¬ 
piate tramite condensatori elettrolitici da 
100 pF. L'amplificatore era previsto per 
il funzionamento con un altoparlante da 
5 fi. 

a) Senza alcuna controreazione appli¬ 
cata aH’amplificatore, abbiamo connesso 
al secondario del trasformatore dì usci¬ 
ta un wattmetro B.F. a resistenze cali¬ 
brate incorporate. 

b) In seguito abbiamo connesso una 
resistenza da 1,2 M n fra l’anodo del pen¬ 
todo e l'anodo del triodo, provocando co¬ 
sì un certo valore di controreazione di 
tensione nello stadio finale. 

c) Infine abbiamo effettuato un’ultima 
misura su questo montaggio, dopo aver 
tolto il condensatore di disaccoppiamen¬ 
to del catodo del tubo di uscita, appli¬ 
cando così una controreazione di cor¬ 
rente allo stadio finale. 

Due altri amplificatori di tipo push- 
pull, sottoposti a misure, hanno fornito 
prestazioni nettamente superiori. 

d) Un amplificatore nel quale lo sta¬ 
dio d’uscita era equipaggiato con due val¬ 
vole EL 84, previsto per un altoparlante 
da 7 fi. 


e) Un amplificatore con due valvole 
EL 34, previsto per un altoparlante da 

8 n. 

I risultati ottenuti sono elencati nella 
tabella 1: vi è da notare cha la frequenza 
di misura era di 60 Hz. 

Le misure hanno rilevato che: 

a) L’efficacia della controreazione di 
tensione migliora sensibilmente il fatto¬ 
re di smorzamento (circuito b). 

b) Per contro, si vede l’effetto noci¬ 
vo di una controreazione di corrente ap¬ 
plicata allo stadio di uscita, in quanto il 
fattore di smorzamento viene ridotto più 

del 50%. 

Queste constatazioni confermano evi¬ 
dentemente ciò che indicava la teoria a 
proposito dell’effetto di controreazione 
sulla resistenza di uscita di un amplifi¬ 
catore: 

— la resistenza di uscita (vaie a dire 
la resistenza interna apparente vista at¬ 
traverso il carico dell’amplificatore) dimi¬ 
nuisce sotto l’effetto di una contrareazio¬ 
ne di tensione secondo la relazione: 


TABELLA 1 

Tipo di amplificatore 

Ut con 

RI, = 4 n 

Uz con 

RL = 8 m 

RI 

Ri 

n 

RI 

D =- 

Ri 

a 60 Hz 

1 a) amplificatore 2,5 W con ECL82 
senza c.r. 

250 mV 

378 mV 

5 

8,5 

0,59 

i 

1 b) come sopra ma con c.r. di ten- 
1 sione tramite 1,2 MO da anodo 

' a anodo 

250 mV 

313 mV 

5 

2,7 

1,85 

c) come in a) ma senza accoppia¬ 
mento di Rk della ECL82 

130 mV 

220 mV 

5 

18 

0,277 

d) amplificatore 12 W con 2xEL84 
massima 
minima 

2,77 V 

0,88 V 

3 V 

1 V 

7 

7 

0,725 

1,32 

9,65 

5,25 

e) amplificatore 50 W con 2 x EL34 

2,84 V 

3 V 

8 

0,475 

16,8 
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dove (ì = valore di controreazione di ten¬ 
sione 

ti = coefficiente di amplificazione del¬ 
la valvola 

— mentre la resistenza di uscita au¬ 
menta tramite una controreazione di cor¬ 
rente secondo la relazione: 

R’i = Ri (1 + S • Rk) ( 9 ) 

dove S = peVidenza del tubo sottoposto 
alla controreazione di corrente 

Rk = resistenza di catodo non disaccop¬ 
piata di questo tubo. 

c) Per le misure da effettuare su de¬ 
gli amplificatori di bassa frequenza, è 
necessario disporre di un millivoltmetro 
BF per ottenere il valore delle tensioni 
Ui e U 2 direttamente ai capi del secon¬ 
dario del trasformatore. 

Si può utilizzare anche un multimetro 
classico 0 un voltmetro elettronico c.a. 
a condizione di misurare la tensione, di 
uscita fra l’apodo del tubo finale e la 
massa (in altre parole ai capi del primario 
del trasformatore di uscita). In questo 
caso, è indispensabile porre un conden¬ 
satore a carta o in polistirolo da 0,1-:-0,5 
uF fra l’anodo e lo strumento di misura, 
in modo da bloccare la componente conti¬ 
nua della tensione anodica. 


essendo Rip ed R 2 p — ai valori di Rh ed RL 
riportati al primario: si pone 

Rip = m 2 • Ri: e Rap = m 2 • RI 2 

in cui m = rapporto di trasformazio¬ 
ne del trasformatore d’uscita. 

In questo caso si ha che il fattore dt 
smorzamento è dato dalla relazione: 

RI m2 • Ri 

D =-;-=:=—-- (11) 

Rip/m2 Rip 

La precisione ottenuta risulta meno buo¬ 
na; infatti abbiamo constatato degli errori 
(per eccesso) dal 2% al 7% a seconda 
del circuito. 

CONCLUSIONE E NOTE PRATICHE 

— Il metodo esposto permette di de¬ 
terminare molto facilmente, senza spe¬ 
ciali strumenti di misura, il fattore di 
smorzamento di un amplificatore. 

— Si può dire che il grado di preci¬ 
sione ottenuto è dell’ordine del ±5 h- 
H- ± 10%, il che è perfettamente suffi¬ 
ciente nella maggior parte dei casi che si 
presentano in pratica. 

— La precisione totale dipende so¬ 
prattutto dalla precisione delle resisten¬ 
ze Rii ed RI 2 . 


TABELLA 2 

Tipo dì Amplificatore 

U, (RI. = 4 ni 

U„ (RI, = 8 fi) 

RI 

n 

Ri 

a 

D 

a 1 kHz 

d) 12 W con 2xEL84 

2,6 V 

3 V 

7 

1,46 

4,84 

e] 50 W con 2xEL34 

2,81 V 

3 V 

8 

0,462 

17,3 


Procedendo in questo modo, conviene 
sempre tenere conto del rapporto di tra¬ 
sformazione del trasformatore di uscita. 
Sì ottiene così la seguente relazione: 

— resistenza interna 0 resistenza dì 
uscita del Lampi ificatore, rilevata ai ca¬ 
pi del primario del trasformatore: 

U2P — Uip 

P"' Uip "0^7 (10) 

Rip R2P 


Noi abbiamo effettuato la misura con 
un segnale d’entrata di 60 Hz al fine di 
evitare il più possibile degli errori dovuti 
ad oscillazioni dell’indicatore del voltme¬ 
tro, che si manifestano sovente quando sì 
applica ad un amplificatore un segnale di 
50 Hz, corrispondente alla frequenza di 
rete. 

A titolo di curiosità, abbiamo effettua¬ 
to altre misure sugli amplificatori d ed 
e, già visti nella tabella 1 con un segnale 
di frequenza di 1 kHz. 
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Nella tabella 2 riportiamo i risultati ot- 
tenuti. 

Sì noterà che nel caso d) sì ottiene un 
valore di smorzamento meno vantaggio¬ 
so (4,84 invece di 5,25), mentre invece 
nel caso e) la misura a 1.000 Hz offre un 
coefficiente dì smorzamento leggermen¬ 
te migliore (17,3 invece di 16,8). Queste 
variazioni si spiegano per la differenza fra 
i circuiti di controreazione delluno e del¬ 
l'altro caso. 

Facciamo inoltre notare che molti fab¬ 


bricanti danno, nelle caratteristiche di un 
amplificatore, il fattore di smorzamento a 
1 kHz. 

Da quanto detto si deduce che il fattore 
di smorzamento dì un amplificatore offre 
una idea assai esatta del valore dì con¬ 
troreazione globale applicato. Ciò costi¬ 
tuisce un importante dato per stabilire la 
qualità dì un amplificatore, qualità che 
è determinata da molti altri fattori dei 
quali questo, senza dubbio, non è il più 
importante. 


La SGS ha sviluppato delle nuove tecnologie di fotomascheratura che le consentono 
la produzione su scala industriale di transistori con intagli emettitore-base delLordine 
di micron. 

Grazie a queste nuove tecnologie è stata realizzata una serie di transistori al silicio 
NPN per microonde che consentirà di produrre apparecchiature per microonde di 
minori dimensioni e di maggior efficienza e affidamento. 

I nuovi transistori per microonde della SGS sono dispositivi epitassiali a doppia diffu¬ 
sione per i quali è stato ottenuto un elevato rapporto di periferia di emettitore rispetto 
airarea, al fine di ridurre al minimo la capacità collettore-base nonché la costante di 
tempo r'i^.Cc, mentre la frequenza di oscillazione (fmax) è stata aumentata al massimo. 
Si possono così produrre dispositivi aventi valori f^^ dell'ordine di grandezza di 6 GHz 
e valori del massimo guadagno ottenibile (MAG) di 3dB a 4 GHz e di 6,5dB a 3 GHz. 
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Un'altra importante caratteristica dei transistori per microonde della SGS è la loro 
capacità di generare frequenze da 500 MHz a 3,5 GHz, nonché di dare ottimi risultati 
come componenti per circuiti riceventi, sia come amplificatori a piccolo segnale in 
radio frequenza, sia come amplificatori buffer a grande segnale nel campo da 450 MHz 
a 3 GHz. 

Usati come amplificatori essi presentano un fattore di rumore molto basso, deU’ordine 
di 3 dB a 450 MHz e di 6 dB ad f GHz. 

I transistori a microonde della SGS hanno sostituito i klystrons come sorgente di 
pompa per amplificatori parametrici laddove i vantaggi di ridotte dimensioni, affida¬ 
mento e basso consumo sono fondamentali. 
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